7901 



ΕΦΗΜΕΡΙΙ ΤΗΣ ΚΥΕΕΡΝΗΓΕΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

839 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ·. 80305/1846786 

Κύρωση Κανονισμού Εκπαίδευσης ΚΕΣΒΝ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

α) Το άρθ ; ρο 68 τΌυ Ν.Λ. 187/73 «περί Κωδικός Δημο¬ 
σίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β) Το άρθρο 8 του Ν.Δ. 1383/73 «περί ιδρύσεως Κέ¬ 
ντρων Επιμορφώίσεως Εμπορικού Ναυτικού» (ΦΕΚ 94/ 
Α/73). 

γ) Το Πι.Δ. 651/82 «Για την ίδρυσή Δημόσιας Σχολάς 
Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Ε.Ν.» (ΦΕΚ 132 Α/82). 

δ) Το Π.Δ. 110/86 «Ίδρι»η, οργάνωση, διοίκηση και 
λειτουργία ΔΣΜΑΕΝ (Ρ ! /Τ)» (ΦΕΚ 40 Α/86). 

ε) Το Β.Δ. 723768 «περί οργανώσεως της Δημόσιας Σχο¬ 
λής Ηλεκτρονικών οργάνων» (ΦΕΚ 251 Α/68Ε 1 

σι) Τη γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου των ΔΣΕΝ 
αριθΙ. 17/8.10.1986, αιποφασόζουμε: 

1. (Κυρώνουμε τον Κανονισμό Εκπαιδευτής ΚΕΕΕΝ.που 
επισυνιώπτεται στην 1 απόφαση αυτή. 

2. Ο παρόν Κανονισμός εφαρμόζεται και για τη 
ΔΣΜΑΕΝ Ρ/Τ, ΔΣίΜΑίΕΝ (Π) και (Μ) και ΔΣΗΝΟ. 

Η απόφαση αυτή με τον Κανονισμό και τα παραρτήμα¬ 
τα των οποίων η ισχύς αρχίζει "από την κοινοποίηση, να δη- 
μοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησε ως. 

Πειραιάς, 5 Νοεμβρίου 1986 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΣΑΝΔΡΗΣ 


Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΕΝΑ» 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΓΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

1. Στις εκπαιδευτικές σιειρβς που άρχισαν πριν από την 
εφαρμογή του παρόντα Κανονισμού, εφαρμόζεται ο Κανονισμός 
Εκπαίδευσης που ίσχυε κατά την έναρξή τους, σε συνδυασμό· 
με τις κατωτέρω ρυθμίσεις. 

2. Όσοι υποψήφιοι Πιλοίαρχοι και Μηχανικοί Ε.Ν. έχουν 
τελειώσει φοίτηση σε κάποιο κύκλο και οφείλουν εξέταση σε 
ένα ή περισσότερα μαδήματα, θα εξεταστούν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού Εκπαίδευσης που ίσχυε κατά την 
.έναρξη της φοίτησής τους. 


3. Ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν υποψήφιους· Μηχανικούς 
Α' τάξης Ε.|Ν., περιέρχονται στον πίνακα «ΑΛΦΑ». 

4. Ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν υποψήφιους Πλοιάρχους 
και Μηχανικούς Β' τάξης Ε.Ν., περιέχονται στον πίνακα 
«ΒΗΤΑ». 

ΠΙΝΑΚΑΣ «ΑίΛΦΑ» 

Ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν στους υποψήφιους 
Μηχανικούς Α ,# Ε.Ν. 

Κάτοχοι διπλώματος Α' Μηχανικού Ε.Ν. Ατμού ή ΜΕΚ 
πριν από την 31 Αύγουστού 1973 αποκτούν το αντίστοιχο δί¬ 
πλωμα ΜΕ[Κ ή ΑΤΜΟΎ αφού συμπληρώσουν τα απαιτού- 
μΐενα προσόντα που απαιτούνται από· τις οικείες διατάξεις 
της Νομοθεσίας για τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας 
και φοίτησής τους στο ΚΕΣΕΝ όπως παρακάτω: 

α) Για απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος ΑΤΜΟΥ, απαι¬ 
τείται επί'Λχής φοίτηση στα μαθήματα: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙ¬ 
ΚΗ — ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ — ΑΤΜΟΣΤΡΟ¬ 
ΒΙΛΟΙ — ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ. 

β)! Γα απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος ΜΕΚ, επιτυχής 
φοίτηση στα μαθήματα: ΜίΕΚ — ΑΕΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ —- 
ΤΕΓ — ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ. 


ΠΙΝΑΚΑΣ «ΒΗΤΑ» 

Ειδικός ρυθμίσεις που αφορούν στους υποψήφιους 
Πλοιάρχους και Μηχανικούς Β' τάξης Ε.Ν. 

1. Υποψήφιοι Πλοίαρχοι Β’ Ε.Ν. που έχουν, φοιτήσει μέ¬ 
χρι 31.3.1983 ανελλειπώς στους κύκλους Β' ή Γ' της 
Δ|ΣΗ|Ν0, -θεωρούνται ότι έχουν φοιτήσει στα αντίστοιχα μα¬ 
θήματα του κύκλου Δ' της ΔΣΜΑΕΝ. 

2. Υποψήφιοι Πλοίαρχοι Β' Ε.Ν. που έχουν πτυχι-ο με¬ 
τεκπαίδευσης Ιδιωτικής Σχολής Ν.Η.Ο. στα Ρανταρ, Ραδιο¬ 
γωνιόμετρα, Λοράν, Ντέίκκα, Ωμέγα, που έχε: μΒοΦμ με- 
χρϋ 31.3.1983, θεωρούνται ότι- έχουν φοιτήσει με «™™λ ι!5 ° 
στα αντίστοιχα μαθήματα του κύκλου Δ της ΔΣΜΑΚ . 

3. Μετά την έναρξη της λειτουργίας της ΔΣΜΑ!Ε|Ν : 
σύμφωνα με το Π.Δ. 651781, ο κύκλος Δ' πραγματοποιείται 
μένο στη Δημόσια Σχολή Ναυτικών Ηλεκτρονικών Οργάνων. 

4. Όσοι υποψήφιοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Β τάξης 
ΕΝ· υποχρεουνται σε ολική επανεξέταση σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο' 6 ίου Π.Δ. 128/74 για να λάβουν το δίπλωμα τους 
πρέπει να φοιτήσουν στη ΔΣΜΑΕΝ. 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ^ΚΒΣΕΝ- 
ΓΙΑ Α-“ΟΚΤΗΣΗ ΔΙ^ΛΩΜΛΤΟΣ ^ΑΟΙΑΡΧΟ^· ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α χας Β ΤΑ ΞΗΣ 

ΚΑΙ Ρ.ΙΔΙϋΤΗΛΕΓΡΑΟΗΤΩΝ^Α^ΤΑΞΗΣ 

&_£_0_£_Ο_1 

(γενικά) 

1, - Η λειτουργία του ΚΕΣΕΝ είναι κάτω α«6 την άμεση διεύθυνση του 
Διοικητή που είναι ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. 

2* - Όταν ο Διοικητής απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται απδ τον 
Υποδιοικητή του ΚΕΣΕΝ που είναι ανώτερες Αξιωματικός Α.Σ. αλλά κατώτερος 
ή νεώτερος απδ τον Διοικητή Αζιωματικδς Λ.Σ. 

_ Η ευθύνη για την επιστημονική εκτέλεση των εκπαιδευτικών προ¬ 
γραμμάτων ανήκει στον αρμδδιο κατά ειδικδτητα Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος 
είναι υπεύθυνος απέναντι στον Διοικητή για θέματα της Διεύθυνσης Σπουδών, 
της οποίας προΓσταται. 

4, - Η Εκπαίδευση στο ΚΕΣΕΝ περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική διδασκα¬ 
λία, που γίνεται σύμφωνα με τον παρδντα Κανονισμό και τα μαθήματα «Ου δι¬ 
δάσκονται συνθέτουν ανεξάρτητους κύκλους σπουδών, οι οπο^φι «εριγράφονται 
στον «αρδντα Κανονισμό· 

_έε®ε2-2. 

(εκπαιδευτικό προσωπικό) 

1. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Σπουδών και των βοηθών 
τους απορρέουν απδ τις διατάζεις του ΠΔ 507 / 15 - 9-73 γνα την οργάνωση, διοίκηση 
και λειτουργία των ΚΕΣΕΝ, 

Οι Διευθυντές Σπουδών όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα κα- 
θήκοντά τους από τους Βοηθούς Διευθυντών Σπου.δών· 

Οι Διευθυντές Σπουδών εκτός απδ τα παραπάνω καθήκοντά τους οφείλουν να διδά¬ 
σκουν μαθήματα της ειδικότητάς τους ή να απασχολούνται σε εξετάσεις μέχρις 6 
ώρες την εβδομάδα και οι Βοηθοί τους μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα, 

2. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή επιτήρησης των Καθηγητών με 
σύμβαση ορίζονται κατ'ανώτα^ο δριο σε 12 κατανέμονται κατά το δυνατό σε ίσα 
μέρη απδ Δεντέρα μέχρι την Παρασκευή.»Κατά τις εργάσιμες ημέρες, οι Καθηγη¬ 
τές αυτοί είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν.στο Κέντρο μέχρι την λήξη των 
μαθημάτων και δχι περισσότερο α«6 έξι ώρες" την ημέρα, και οφείλουν όταν δεν 
απασχολούνται με διδασκαλία, να εκτελούν τις σχετικές με το καθαρά εκπαιδευ¬ 
τικό έργο της Σχολής εργασίες που τους αναθέτει ο αρμδδιος Διευθυντής Σπουδών. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά ανώτατο δριο 6 ώρες την εβδομάδα είναι 
δυνατό να ανατίθεται διδασκαλία στους διευθυντές Σπουδών, στους βοηθούς Διευθυν 
τές Σπουδών και στους με σύμβαση Καθηγητές μέσα στο χρονικό ωράριο εργασίας 
τους και πέρα απδ το ανώτατο χρονικό δριο που ορίζονται στο άρθρο αυτό. 

Το παραπάνω δριο δύναται να αυξάνεται σε 9 ώρες την εβδομάδα εφδσον πραγμα¬ 
τοποιούνται μαθήματα και τις απογευματινές ώρες· 

Για τις ώρες αυτές, καταβάλλεται η ωριαία αποζημίωση που κάθε φορά ισχύει 
για τους ωρομίσθιους καθηγητές του ΚΕΣΕΝ, 

3,- Οι Καθηγητές και οι εκπαιδευτές πρακτικών εφαρμογών οφείλουν: 
α) να προσέρχονται έγκαιρα και τακτικά στις παραδόσεις τους. 

Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν, είναι υποχρεωμένοι να 
το γνωρίζουν στον αρμόδιο Δ/ντή Σπουδών, καθώς και την «ροβλεπδ- 
μενη διάρκεια απουσίας, ώστε να λαμβάνεται μέριμνα αναπλήρωσης ή 
αντικατάστασής τους, 

β) να τηρούν το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Δ/νβης Σπουδών, ενημερδνοντας τακτικά το Δ/ντή Σπουδών, 
σχετικά με την πρόοδο κάθε τάξης* 

γ) να εισηγούνταν στην Διεύθυνση Σ·ουδών τα κείμενα (βιβλία, νομοθετήματα, 
κανονισμούς, κλπ), ή τμήματα κειμένων που θα χρησιμοποιούν οι σπου¬ 
δαστές, και να αναφέρουφ αναλυτικά απδ ποιές σελίδες και παραγράφους 
καλύπτεται το κάθε τμήμα της διδακτέας ύλης. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατάλληλα κείμενα στην Ελλήνι-κή οι Καθη¬ 
γητές εισηγούνται την μετάφραση ζενδγλωσσων. 

Αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία υλοποίησης των ανωτέρω, οι Καθηγητές 
παραδίδουν στην Δ/νση Σπουδών, για εκτύπωση και διανομή στους σπουδαστές, 
τις απαραίτητες σημειώσεις οι οποίες δεν επιστρέφονται. 
δ) να χρησιμοποιούν κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους, τα κάθε είδους 
εποπτικά μέσα και δργανα που υπάρχουν, αξιοποιώντας τα όσο το δυνατδ 
περισσότερο, 

ε) να παραδίνουν κάθε μέρα στον οικείο Δ/ντή Σπουδών δελτίο ύλης που δι¬ 
δάχθηκε και απδντων σπουδαστών. Το δελτίο υπογράφεται α«*αυτούς που εί¬ 
ναι και υπεύθυνοι για την κανονική ενημέρωσή του. 
στ) να τηρούν την τάξη και την ευπρέπεια που επιβάλλεται στην αίθουσα δι¬ 
δασκαλίας και να αναφέρουν στον Δ/ντή Σπουδών κάθε σπουδαστή που παρε¬ 
κτρέπεται .· 

ζ) να προτείνουν στον οικείο Δ/ντή Σπουδών μο αναφορά τους τις μεταβολές που 
απαιτούνται κατά την γνώμη τους στην ύλη που διδάσκεται, την διάρκεια του 


μαθήματος πον διδάσκεται απδ αυτούς, καθώς επίσης και τον τρδπο που πρέ¬ 
πει να γίνει η διδασκαλία, ώστε να επιτευχθεί ο εκσυΤΧΡΟνισμδς της εκπαί¬ 
δευσης και η καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων που παρέχονται· 

4. Οι ωρομίσθιοι Καθηγητές, εκτδς απδ την απασχόλησή τους κατά την διάρκεια 

της διδασκαλίας, οφείλουν να συμμορφώνονται ακριβώς με τις διατάζεις περί 

τ·ν 

εξετάσεων των σπουδαστών «ου προβλέπονται απδ παρδντα Κανόνισμδ, οπδτε και 
καταβάλλεται ανάλογο ωρομίσθιο. Για την συγγραφή σημειώσεων ή συμπληρωμα¬ 
τικών εκπαιδευτικών βοηθημάτων, απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του 
Δ/ντή Σπουδών και έγκριση της Διοίκησης, Για τις εργασίες αυτές καταβάλ¬ 
λεται στους Γυμβασιούχους και ωρομισθίους καθηγητές αμοιβή, η οποία καθορί¬ 
ζεται απδ το ΥΕΝ. 

5· Οι ωρομίσθιοι Καθηγητές κατά την περίοδο των εξετάσεων οφείλουν, εφδσον 
έχουν επιλεγεί, να ασκούν τα καθήκοντα του επιτηρητή στις αίθουσες δπου 
διαγωνίζονται οι σπουδαστές. 

( Σύλλογος Καθηγητών) 

1. 0 Σύλλογος Καθηγητών κάθε Διεύθυνσης Σπουδών αποτελεί συμβουλευτικέ Όργανο 
της Διοίκησης για εκπαιδευτικά ζητήματα, 

2. Στον Σύλλογο προεδρεύει ο Διοικητής, ο οποίος δταν απουσιάζει ή κωλύεται ανα¬ 
πληρώνεται απδ τον αρμδδιο Διευθυντή Σπουδών, 

3· Στον Σύλλογο μετέχουν ο Διευθυντής Σπουδών και δλοι οι μδνιμοι ή με σύμβαση 
Καθηγητές κάθε Διεύθυνσης Σπουδών. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στον Σύλλογο έχουν χωρίς ψήφο και οι ωρομίσθιοι Καθηγη¬ 
τές, οι οποίοι δμως μετέχουν σ’αυτδν με δικαίωμα ψήφου δταν» συ ζητούνται 
θέματα που αφορούν τα μαθήματά τους. 

5. υ Σύλλογος των Καθηγητών συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση 
τουλάχιστον μια φορά τον μήνα , Συγκαλείται απο τον Διοικητή 
με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται σε κάθε μέλος δυο μέρες 
πριν απο την συνεδρίαση και σε έκτακτες περιπτώσεις την ίδια 
μέρα. 

Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα της -Ημερήσιος Διά¬ 
ταξης. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε χρόνο που δεν εμποδίζει κατά το 
δυνατό το έργο των καθηγητών. 

Πριν σπο κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προη¬ 
γούμενης. 

Η επικύρωση μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα μετά το τέλος 
της συνεδρίασής. · 

6. Τη σύγκληση του Συλλόγου μπορεί να ζητήσει και ο κάθε Διευθυ¬ 
ντής Σπουδών η το ένα τρίτο των μελών του Συλλόγου με έγγραφο 
προς τον Διοικητή, στον οποίο αναφέροντοι τα θέματα που προ- 
τείνονται για συζήτηση. 

7. ϋ Σύλλογος των Καθηγητών βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρό·. 
ντα τα δυο τρίτα των Καθηγητών που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Αν περάσει μισή ώρα απο αυτή που ορίσθηκε για την έναρξη της 
συνεδρίασης και δεν συντελεσθεί απαρτία ο Πρόεδρος δικαιούται 
να κηρύξει την ματαίωση της συνεδρίασης. 

8. όταν ματαιωθεί συνεδρίαση α«ο έλλειψη απαρτίας ο Πρόεδρος 
καλέί τον Σύλλογο κα» πάλι σε συνεδρίαση αναφέροντας στην πρόσ¬ 
κληση τους λόγους της ματαίωσης.Αν και μετά απο την δεύτερη 

αυτή πρόσκληση δεν υπάρξει απαρτία ο Σύλλογος Καθηγητών συνέρχε:- 
τσι και αποφασίζει νόμιμα, ανεξάρτητα απο τον αριθμό των παρόντων 
μελών του. 

9. Η συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Καθηγητών στις συνεδριάσεις 
είναι υποχρεωτική. 

Ιΰ. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν απα την ημερήσια 
διάταξη είναι δυνατόν να γίνονται ανακοινώσεις και ερωτήσεις 
εφόσον δεν προκαλόυν γενικώτερη συζήτηση. Η συζήτηση αυτή δεν 
μπορεί νο διαρκέσει περισσότερο απο μισή ώρα απο την έναρξη 
της συνεδρίασης. 

11. Οι αποφάσεις του Συλλόγου λσμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. 

Σε περίπτωση ισοψηψίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

12. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής μπορεί νσ λαμβάνει γνώση 
των πρακτικών στο γραφείο του Διοικητή. 

13. Τα πρακτικά των συζητήσεων φυλάγονται σε ειδικά βιβλίο απο 
τον Γραμματέα του Συλλόγου, που ορίζεται με Η.Δ. του Διοικητή. 


'Α^:ρ 8_0_ο _ 

(Συντονιστικές Επιτροπές). 

I. Η εκπροσώπηση των σπουδαστών των Σχολών ΚΕΣΕΝ στην Διοίκηση της 
Σχολής, στις Δ/νσεις Σπουδών και γενικώτερα στις αρμόδιες αρχές για 
σπουδαστικά θέματα, γίνεται απο τις επιτροπές των σπουδαστών οι οποίες 
εκλέγονται σπο αυτούς. 
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2. Για τις γενικές συνελεύσεις των σπουδαστών διατίθεται κατάλληλη 
αίθουσα του Κέντρου απο την Διοίκηση της Σχολής και χορηγούνται μέ¬ 
χρι και τρείς (ΰ3) ώρες ανο κύκλο για τις συνελεύσεις αυτές. 

Άρθρο 5 

(Διοικητικό Πολιτικό Προσωπικό). 

ί. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Τμηματαρχών της Διεύθυνσης 
Διοικητικού, απορρέουν απο τις διατάξεις του ΠΔ 307/15-9-73 για την 
Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των ΚΕΣΕΝ . ·ή απδ τις 

αρμοδιότητες του Τμήματος του οποίου προ'ίσταγαι ο καθένας, τους. 

2. Επίσης τα :καθήκοντα του Βιβλιοθηκαρίου και Αποθηκαρίου,απορ - 
ιρέουν απο τις προδιαγραφόμενες αρμοδιότητες απο τα οικεία άρθρα του 

ΠΔ για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των ΚΕΙΕΝ 
αντ ίστοιχα. 

3. ΰ Μεταφραστής είναι υποχρεωμένος να μεταφράζει π αποιοδήποτε κείμενο 
που ανατίθεται απο τον αρμόδιο Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας 

απο την Ελληνική γλώσσα στην ξένη και αντίστροφα. 

Α. ΰι Γράφείς-Δακτυλογράφοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν κάθε 
γραφική εργασία και δακτυλογράφηση κάθε κειμένου που τους ανατίθε¬ 
ται απο τον Προϊστάμενο του Τμήματος που ανήκουν. 

5. οι Χειριστές πολυγράφου και εκτυπωτικών μηχανημάτων οφείλουν 
να εκτυπώνουν με τον πολύγραφο και τ· άλλα εκτυπωτικά μηχσ- 
νήμοτα, κάθε κείμενο η σχέδιο που τους ανατίθεται απο την 
Διοίκηση του Κέντρου, την Γραμματεία και τους Διευθυντές 
Σπουδών. Επίσης οφείλουν να μεριμνούν για την ετοιμότητα και 
άφαγη λειτουργία των μηχανημάτων που χειρίζονται. 

6. ύι κλητήρες οφείλουν να διεκπαιρεώνουν κάθε εσωτερική η εξω¬ 
τερική υπηρεσία που τους ανατίθεται απο τον Προϊστάμενο τους. 

7. Οι οδηγοί αυτοκινήτων οφείλουν να εκτελούν κάθε μεταφορική 
υπηρεσία που τους ανατίθεται απο τον Προϊστάμενο του Τμήματος. 
Επιστασίας και να μεριμνούν για την ετοιμότητα και καλή κατά¬ 
σταση των αυτοκινήτων του Κέντρου. 

8. Οι τηλεφωνητές οφείλουν να εκτελούν με ευγένεια, επιμέλεια 
και προθυμία κάθε εργασία της ειδικότητας τους. 

9. Σε κάθε Διεύθυνση Σπουδών διατίθεται γραμματέας- δακτυλογρά- 

φος και υποχρεούται να εκτελεί κάθε γραφική εργασία και δακτυλο¬ 
γράφηση κειμένων· που του ανατίθεται. 

ρ_σ^6. 

I. Τα καθήκοντα των συντηρητών Ναυτικών Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρο¬ 
νικών Οργάνων, καθώς και των συντηρητών χειριστών Ναυτικών 
Μηχανών και Βοηθητικών Μηχανημάτων, απορρέουν απο τις προδια¬ 
γραφόμενες αρμοδιότητες των αντιστοίχων εργαστηρίων, -απο το 
ΠΔ "περί οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των ΚΕΣΕΝ ΔΣΜΑΕΝ. 
Αυτοί εκτός απο το παραπάνω καθήκοντα τους οφείλουν να χειρί¬ 
ζονται όλες τις μηχανές, συσκευές και όργανα της αρμοδιότητας 
τους, που έχουν σχέση με την εκπαίδευση και να ασκούν καθήκοντα 
εκπαιδευτών πρακτικών εφαρμογών, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
αρμόδιου Καθηγητή. 

2. 0 σχεδιαστής οφείλει να εκτελεί κάθε σχεδιαστική εργασία που έχει σχέση 
με την εκπαίδευση και του ανατίθεται απο τον αρμόδιο Προϊστάμενο του Τμή¬ 
ματος Γραμματείας, ύστερα απο πρόταση και συνεννόηση των Διευθυντών Σπου¬ 
δών που καθορίζουν την προτεραιότητα εκτέλεσης της σχεδιαστικής εργασίας. 

3· Ον ηλεκτρολόγοι υδραυλικαί και ξυλουργοί, οφείλουν να εκτελούν κάθε εργα¬ 
σία της ειδικότητάς τους που τους ανατίθεται σύμφωνα με τις οδηγίες και 
εντολές του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστασίας. 

Άρθρο 7 

( Βοηθητικό Πολιτικό Προσωπικό) 

1. Οι Καθαρίστριες οφείλουν να εκτελούν τον καθορισμό όλων των χώρων του 
Κέντρου , σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του Προϊσταμένου του Τμήματος 
Επιστασίας. 

2. Οι ανειδίκευτοι εργάτες, οφείλουν να εκτελούν κάθε χειρονακτική εργασία 
που τους ανατίθεται, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές του Προϊστα¬ 
μένου του Τμήματος Επιστασίας. 

Άρθρο 8 

(Συμπεριφορά προσωπικού προς τους σπουδαστές) 

1., Όλο το προσωπικό της Σχολής πρέπει να συμπεριφέρεται προς τους σπουδαστές 
με προσήνεια, ευγένεια και εκτίμηση που αρμόζει αρος Αξιωματικούς του Ελ¬ 
ληνικού Εμπορικού Ναυτικού. 


Άρθρο 9 


( Εγγραφή) 

1. Γιο ττιν εγτρας*! των υποψηφίων Πλοιάρχων και Μηχανικών Α και Β τίζης και 
" ραδιοτηλεγραφητιίν Αί τίζης του Ε.ΤΓ. στο ΚΚΚΓ απαιτείται να υποβίλλουν 

οι ενδιαφερόμενοι στη Γραμματεία του Κέντρου τα εξιΐε δικαιολογητικώ: 
α) αίτηση του-υποψήφιου, νόμιμα χαρτοσημασμένη 

β) πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων στο οποίο να φαίνεται ότι 
ο υποψήφιος έχει τις προϋποθέσεις φοίτήσης στο ΚΕΣΕΝ - σύμφωνα με 
την Νομοθεσία περί αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας. 

Σε.περίπτωση που -το πιστοποιητικό καθυστερεί να εκδοθεί, ο υποψήφιος 
μπορεί να υποβάλλει "Υπηρεσιακό Σημείωμα" της ίδιας Υπηρεσίας στο οποίο 
θα φαίνεται ότι έγινε αποδεκτή η αίτησή του για απόκτηση διπλώματος Α 
και Β τάξης. Το σημείωμα αυτό πρέπει να αντίκατασταθεί με το Πιστοποιητι¬ 
κό το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα απο την έναρξη των εξετάσεων 
του πρώτου κύκλου φοίτησης, διαφορετικά ο σπουδαστής αποκλείεται από 
τις εξετάσεις, 
γ) Δύο (02) φωτογραφίες 

δ) Τα χαρτόσημα που απαιτούνται για την χαρτοσήμανση του πιστοποιητικού εκ¬ 
παίδευσης. 

2. Οι εγγραφές λήγουν Ούου εβδομάδες πριν απο την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού 
κύκλου. 

3. Υποψήφιοι που βρίσκονται κατά την περίοδο των εγγραφών μακριά απο την 

πόλη, στην οποία εδρεύει το ΚΕΣΕΝ - μπορούν να ζητούν προσωρινή 

εγγραφή τους με συστημένη επιστολή ή τηλεγράφημα που πρέπει να περιέχονται 
στην Γραμματεία του Κέντρου μέσα στην προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 
αυτού. 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται , το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη 
ημέρα απο τι*ν έναρξη των μαθημάτων. 

4. Π Διοίκηση μπορεί να κάμει δεκτή αίτηση εγγραφής, εφόσον οι δυνατότητες 
του Κέντρου το επιτρέπουν, μέχρι και την προηγούμενη μέρα απο την έναρξη 
των μαθημάτων. 

5. Κατ'εξαίρεση δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης στο κύκλο Δ.' Πλοιάρχων Βί 
τάξης έχουν όσοι κατέχουν το δίπλωμα Πλοιάρχου Γ.' τάξης. 

Άρθρο 10 

(Μαθητολόγιο) 

1. Κάθε Διεύθυνση Σπουδών τηρεί μαθητολόγιο, στο οποίο καταχωρούνται οι 
σπουδαστές από την αρχή της φοίτησής τους και όλο τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 

2. Το μαθητολόγιο.περιλαβάνει τα εξής στοιχεία: 
α) αύξοντα α ιθμό 

β) ονοματεπώνυμο 
.γ) Μ.Ε.Θ. 

δ) ημερομηνία εγγραφής 
ε) ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος 
στ) βαθμολογία επίδοσης σε κάθε μάθημα 
ζ) βαθμολογία κάθε κύκλου 
η) απουσίες και 
θ) ποινές 

Το μαθητολόγιο υπογράφεται απο εκείνους που.εκτέλεσαν και έλεγξαν τις 
καταχωρήσεις και από τον Διευθυντή Σπουδών. 

ρ θ ρ ο II 

(Εκπαιδευτική περίοδος) 

1. Η διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής περιόδου_του ΚΕΣΕΝ- ορίζεται, σε 

εργάσιμες ημέρες απο Δευτέρα μέχρι Παρασκευή απο τις οποίες 81 διατίθετνται για 
διδασκαλία και Χ5 για εξετάσεις που μπορούν να παραταθούν οσάκις εκπαιδευτι¬ 
κές ανάγκες το επιβάλουν. 

2. Κάθε εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει 3 εκπαιδευτικούς κύκλους διάρκειας 
31-32 εργασίμων ημερών ο καθένας απο τις οποίες 27 διατίθενται για διδασκαλία 
και 4 ύ 5 για εξετάσεις που σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο μπορούν να 
παραταθούν όταν αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Διοίκησης της Σχολής. 

3. Γάθε εργάσιμη ημέρα περιλαμβάνει 6 μέχρι 7 εκπαιδευτικές ώρες διάρκεια 
η κάθε μία 45 λεπτά. 

Άρθρο 12 
( Κύκλοι Σπουδών) 

1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στους υποψήφιους Πλοιάρχους Α'τάξης, Μηχανικούς 
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Α'και Β'τύξης και Ρ/Τ Α'τίξης, συνθέήουν τρεις (ϊ)μ ανεξάρτητους κύκλους οπού 
Β(3ν και των υποψηφίων Πλοιίρχων Β'τίξης τέσσερεις (4) που μνημονεύονται, στα 
ύρθρα 22, 25,24,25 και 2 6 . 

2. Τα μαθήματα που διδάσκονταιι α) στους υποψήφιους πλοιάρχους Γ'τάξης 
ρ) υποψήφιους Ραδ/τύς β'τάζης και γ) υποψήφιους πρακτικούς Πλοιίρχους,υπο¬ 
ψήφιους κυβερνήτες Α-Β και Γ τήξης κυβερνήτες ρυμουλκών , συνθέτου. τρείς 
ανεξάρτητους κύκλους που μνημονεύονται στα άρθρα 27,28 και 29 αντίστοιχα. 

2. Η σειρά φοίτησης οτους ανωτέρω κύκλους, γίνεται με ελεύθερη επιλογή 
των υποψηφίων εκτύς του ΚΕΣΕΝ Ρ/Τ Α.' τήξης (σειριακή φοίτηση), εφύσον 
έχουν τα νύμιμα προσύντα εγγραφής και οι δυνατύτητες του ΚΕΣΕΝ κατή 
χύκλο τα επιτρέπουν.’ 

5. Απαγορεύεται η παράλληλη φοίτηση σε δύο κύκλους. 

Δεν εμπίπτει στην ανωτέρω απαγόρευση η παρακολούθηση μεμονωμένων μαθη¬ 
μάτων. ^ 

4. Επιτρέπεται στην διοίκηση, ύστερα απο εισήγηση της αρμύδιας δ/νσης Σπουδών, 
να εγκρίνει κατή περίπτωση, φροντιστηριακή διδασκαλία μαθημάτων , που 
παρουσιήξουν ιδιαίτερη δυσκολία κατανύηοης, πέραν απο τις ώρες διδασκαλίας . 
που προβλέπεουν τα ήρθρα 22,25,24,25, και 26 με την προΟπύθεση ύτι αυτύ 
δεν θα προκαλεί επιμήκυνση του συνολικού χρύνου φοίτησης. | 

Ά·ρ 9 ρ ο 15 


2.- Ειδικότερα οφείλουν να : 
α) προσέρχονται έγκαιρα στις παραθέσεις. Η είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας 

απαγορεύεται μετά την έναρξη του μαθήματος, 
β) συμπερι φέρονται. πάντοτε με κοσμιότητα, τάξη και ευπρέπεια, όπως αρμόζει 
σε' αξιωματικούς του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού, 
γ) δείχνουν την πρέπουσα προσοχή κατά τις παραδόσεις και αφιερώνουν του απαι- 
τούμενο χρόνο επιμελούς μελέτης για την πληρέστερη αφομοίωση και εμπέδωση 
τον διφασκομένων γνώσεων στο ΚΕΣΕΝ.- 

δείχνουν τον πρέποντα σεβασμό προς τους Καθηγητές τους 

να μη ' · καπνίζουν κατά την διάρκεια του μαθήματος (κατ εξαίρεση επιτρέ¬ 
πεται το κάπνισμα στην διάρκεια των γραπτών εξετάσεων), 
διατηρούν την καθορισμένη γι αυτούς θέση στις αίθουσες διδασκαλίας, 
χειρίζονται τα εκπαιδευτικά οβγανα και εποπτικά μέσα διδασκαλίας με ιδιαίτερη 
επιμέλεια και προσοχή, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της Διοίκησης, 
της Δ/νσης Σπουδών και του εκπαιδευτικού προσωπικού για αποφυγή ατυχημάτων 
και πρόληψη ζημιών ή φθορών. Οι σπουδαστεξ είναι υπεύθυνοι για τις βλάβες 
που προκαλούνται απ αυτούς* 

διατηρούν την καθαριότητα στους χώρους των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν. 

Σπουδαστές που γράφει ή ρυπαίνει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά 
ή αδικαιολόγητη φθορά σε βιβλία, χάρτες όργανα έπιπλα καθώς και σε κάθε 
άλλο είδος του Κέντρου ή χάνει κάποι ο, * είναι υποχρεωμένος να αντι καταστήσει 
το καταστρεμμένο ή χαμένο αντικείμενο. Σε περίπτωση που οι ζημιές ή φθο¬ 
ρές έγιναν εκούσ-.α τιμωρείται πειθαρχικά. 


δ) 

ε) 

στ) 

Ο 


( Αριθμός τμημάτων και σπουδαστών) 

1. Σε κάθε κύκλο σπουδών, ανάλογα με τις δυνατότητες του ΚΕΣΕΝ και 

τον.αριθμύ των υποψηφίων, μπορούν να λειτουργούν ταυτύχρονα περισσύτερα 
απο ένα τμήματα σε κάθε Διεύθυνση Σπουδών. 

0 αριθμύς των τμημήτων που λειτουργούν κήθε φορά καθώς και οι σχετικές ^ 

λειτουργικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται απο του διοικητή του ΚΕΣΕ}! 
ύστερα απο εισήγηση του Διευθυυτού Σπουδών. 

2. Ο αριθμύς των σπουδαστών οε κήθε τμήμα πρέπει να τηρείται σε χαμηλή επίπεδα 
οπωσδήποτε ύμως να μην υπερβαίνει τους τριάντα ( 50 ) σπουδαστές, λαμβάυον- 

τας υπύψη και τις δυνατύτητες του Κέντρου. 2 . 

5. Για τις πρακτικές εφαρμογές , πρέπει να λαμβήνεται μέριμνα να συγκροτούν 
οι σπουδαστές μικρές ομήδες, ώστε η διδασκαλία να γίνεται πιο ευχερής. 

4. Για τους Πλοιάρχους ο μεγαλύτερος αριθμύς σπουδαστών που επιτρέπεται να 
συμμετέχει στις πρακτικές ^αρμογές κήθε μαθήματος καθορίζεται στα σχετική 
παραρτήματα. 

η - Για τους ΜηχανικοΟς και Ραδ/τές σ μεγαλύτερος αριθμδς σπουδαστών που στί¬ 
ζεται να συμμετέχει .τα εργαστήρια καθορίζεται απδ τη διεΟθννση -ουδών, ανά¬ 
λογο με τις εκπαιδευτικές δυνατύτητες του Κέντρου. 

1 

ά ρ 0 £_ο__ΐ4_ 

(Δικαίωμα διακοπής φοιτήσεως) 

η - Υποψήφιος που φοίτησε αναλλειπώς στον ένα κύκλο σπονδών, δικαιοΟττω να 
διακδψει την φοίτηση. 0 υποψήφιος αυτδς για να συνεχίσει την φοίτηση «Ρ*«« 
να το γνωρίήει με έγγραφο στη Γραμματεία τον Κέντρου και να τηρηθούν τροθεσ- 

δεν τελείωσε με επιτυχία τους προβλεπ^ιενονς κβκλους σπουδών 
μέσα οε 40 μήνες, απδ την ημερομηνία έναρζης του πρώτου -Οπλου . φοίτησής του, 
υποχρεούται να .παναφοιτήσει σε δλους τους κύκλους. 


&_β_θ_Ε_2_ 

(διακοπή λειτουργίας) 

1 .- Το Κέντρο λειτουργεί Ολη τη δι&ρκεια τον έτους, οε αλλεπ&λλήλους κύκλους, 
με εζαίρεοη δίμηνη περίπου διακοπή κατ& την δι&ρκεια του θέρπυς. 

Εκτδς απδ τις καθορισμένες αργίες, τα μαθήματα διακδπτονται για μαα εβδο¬ 
μάδα κατ& τις γιορτές τον. Π&οχα και για δύο εβύομάύες κατά τις γιορτές των 
Χριστουγέννων και. του Νέου Ετους. 


_ 11 

(Κυρώσεις) 

Η μη τήρηση από μέρους του σπουδαστή οποιαόήποτε από τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται στο προηγούμενο άρ. και η ανάρμοστη γενικά συμπεριφορά του, 
ελέγχεααι πειθαρχικά από τον Καθηγητή με επ. Iπλήξη ή αποβολή από την αί¬ 
θουσα ·, διδασκαλίας ή με αποκλεισμό από άλλες τυχόν ώρες διδασκαλίας του ίδιου 
Καθηγητή και την ίδια μέρα. Σχετικά ενημερώνεται αυθημερών ο Δ/ντής Σπουδών, 
α. Στην Διοίκηση του Κέντρου μετά από γνώμη του συλλόγου Καθηγητών επι¬ 
φυλάσσεται το δικαίωμα αποβολής του παραβάτη σπουδαστή από τα μαθήματα μέχρι 
τρείς ημέρες, ανεξάρτητα αν-επιβλήθηκαν ή όχι οι προβλεπόμενες από την 
προηγούμενη παράγραφο κυρώσεις. 

Η διοίκηση του Κέντρου σε σοβαρώτερες κατά την κρίση της περατώσεις μετά 
τη λήψη της έγγραφης απολογίας τον παραβάτη ή την &-ρακτ, παρέλευση «ωρης ·. 
προθεσμίας και αφού εζαν^ήσει την πειθαρχική δικαιοδοσία της αναφέρεται στη 
αρμύδια Διεύθυνση του ΪΕΝ, ζητώντας δικαιολογημένα ε-αύζηση της ποινής 
που επέβαλλε υποβ&λλοντας ταυτδχρονα και τυχδν απολογία του παραβάτη σπουδαστή. 

4. Για την υπδθεοη αποφασίζει τελικά ο Υπονργδς Ε.Ν.,,ου έχει την δυνατδτητα να, 
επεκτείνει τον αποκλιομδ του σπουδαστή απδ τα μαθήματα του υπδλοιπου χρονικού 
διαστήματος του οικείου κύκλου σπουδών ή και μέχρι την λήζη της εκπαίδευσής 

περιόδου. . , 

5. Μέχρι να τακτοποιηθεί οποιοδήποτε εκκρεμύτητα πον οφείλεται σε υπαιτιύτητα ή 
αμέλεια σπουδαστή (αχ μη επιστροφή, μη αντικατάσταση εκπαιδευτικών κειμένων 
της δανειστικής βιβλιοθήκης τον Κέντρου, μη συμπλήρωση δικαιολσγητικών εγγραφής 
κλπ.), δεν χορηγείται απδ την Διοίκηση τον Κέντρου το οικείο πιστοποιητικά 

εκπαιδεύσεως. 


ά £ θ £ ο__ 18 _ 

(Ακροατές) 

1. διπλωματούχοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Α'και Β'τάζης και Ρ/Τ Α'τάζης καθώς και 
Στελέχη Ναυτιλιακώ. Εταιρειών ή άλλα πρδσωπα που έχουν κατά την κρίση της Διοί¬ 
κησης τον ΚΕΣΕΝ τα απαιτούμενα προσδντα μπορούν μετά απδ αίτησή τους και 
εφδοον το επιτρέπουν οι δυνατδτητες τον ΚΕΣΕΝ να παρακολουθήσουν σάύ ακροατές, 
ένα ή περισοδτερους κύκλους χωρίς ύμως να αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις 

εξετάσεις. ' , . 

2. Η φοίτηση αυτού τον είδους δεν αναγνωρίζεται επίσημα οε καμμία περίπτωση 

και δεν χορηγείται κανένα πιστοποιητικό. 


ά β 9 Ε_2_1§ 

(Υποχρεώσεις σπουδαστών) 

. Οι απονδαστές του ΚΕΣΕΝ οφείλουν να δείχνουν πνεύμα συνεργασίας με την 
οίκηση, την δ/νση Σπονδών και το εκπαιδευτικδ προσωπικά, δεδομένου άτι στο 
ΕΣΕΝ η εκπαίδευση αποβλέπει οτη διεύρυνση των επαγγελαματικών γνώσεων και την 
νύψωση της στάθμης των δικών τους επαγγελματικών ικανοτήτων και να συμμορ¬ 
φώνονται με προθυμία και ακρίβεια με τις υποχρεώσεις τους που διαγράφονται στον 
«ράντα Κανονισμέ, καθώς και με τις εντολές και οδηγίες της διοίκηοης και της 
,/νσης Σπονδών που εκδίδονται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων αυτών. 


£-£---£-2_12 

(Είδος εκπαίδευσης) 

Η εκπαίδευση που παρέχεται στο ΚΕΣΕΝ για την απδκτηοη διπλωμάτων Πλοιάρχων 
και Μηχανικών Α'και Β'τάζης και Ραδιοτηλεγραφητών Α'τάζης είναι θεωρητική 
και Πρακτική. 

2.- Επειδή ο χρδνος φοίτησης που διατίθεται είναι μικρδς, πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη σημασία στην εποπτική διδασκαλία με την αζιοποίηση των εποπτικών μέσων 
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ταινίες, διαφάνειες» οπτικοακουστικά μέσα, πίνακες διάφορα βοηθήματα) κατά την 
εωριτική εκπαίδευση και τις πρακτικές εφαρμογές. 

αταβάλλεται προσπάθεια ώσεε τα.εκπαι δευτικά δργανα και οι πειραματικές δια- 
άζεις να χρησιμοποιούνται δχι μδνον απδ του διδάσκοντα, αλλά και α*6 τους 
«ουδαστές, δσο το δυνατδν πιο συχνά. 

.- Οι Καθηγητές χρησιμοποιούν τον χρδνο διδασκαλίας για αυάπτυζη θεμάτων που 
πδ την φύση τους απαιτούν εξήγηση. Το πληροφοριακέ μέρος κάθε μαθήματος, 
ελετούν οι μετεκπαιδευέμενοι απέ τα εκπαιδευτικά κείμαυα. 

Οι Καθηγητές όλων των μαθημάτων, ακέμα και των πιο θεωριτικών υποχρεούνται 
χ δίνουν επαρκή αριθμέ ασκήσεων γιΛ επίλυση στο σπίτι που- κατά προτίμηση- θα 
κουν περιεχ&μενο άμεσα χειριζέμενο με την εργασία που εχτελείται στα πλοία. 

Τέσοκατά την διδασκαλία * δσο και κατά την κατάρτιση των θεμάτων των 
:ξετάσεων δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις 
►υ αντιστοιχούν οτη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος. 

'Α β θ£θ__20 

(Τμήματα ειδικής ε*ιμ6ρφωσης) 

1. Οι υποψήφιοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Α'και Β'τάζης του ΚΕΣΕΝ μπορούν 
τά απέ αίτηση τους να παρακολουθήσουν τα ακέλουθα τμήματα ειδικής εκπαί- 
υσηςί 

α) ασφάλειας πετρελαιοφέρων (παράρτ. ΣΤ) 
β) ασφάλειας δεζ/νων μεταφοράς χημ. προΓδντων (παρ. Ζ) 
γ) ασφάλεια υγραεριοφέρων (παραρτ. Η) ^ 

δ) πλύση με αργέ.πετρέλάιΡ'( 00ν) (Παρ. θ).και V 

ε) αυτομάτων βοηθημάτων υ Π οτύπωσης ΕΑΣΑΗ ( ΑΒΡΑ) (παρ. 1) 
στ) εξασφάλιση συνεχούς ικανέτήτας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων 
Αξιωματικών Ε.Ν. καταστρώματος και μηχανής. 

2. Επίσης Ανθυποπλοίαρχοι και Μηχανικοί Γ'τάξης Καθώς και κατώτερα 
ηρώματα μπορούν να παρακολουθήσουν το τμήμα βασικής εκπαίδευσης στην ασφάλεια 
τρελβιοφέρων, δεξαμενοπλοίων μεταφοράς χημικών και υγραεριοφδρων σύμφωνα με το 
,ράρτημα ΙΑ. 

3. Τα τμήματα ειδικής εκπαίδευσης μπορούν να παρακολουθήσουν κα·- 
Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί κάτοχοι διπλωμάτων Α-Β-Γ τάξης, εφδσον συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα αντίστοιχα παραρτήματα. 

4. Εκτές των ανωτέρω στο ΚΕΣΕΝ λειτουργούν τα τμήματα εξειδίκευσης 
των στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού στη συντήρηση και λειτουργία των Ναυ¬ 
τικών Ηλεκτρονικών Οργάνων του Πλοίου. 

5· Οι προϋποθέσεις εγγραφής, η διάρκεια, η διδακτέα ύλη τα πιστο¬ 
ποιητικά που χορηγούνται και ο τρδπος απονομής του* καθώς και κάθε άλλη 
ειδική διάταξη σχετικά με τη λειτουργία των τμημάτων ειδικής επιμ&ρφωσης 
αναφέρονται στα αντίστοιχα παραρτήματα που επισυνάπτονται. 

'Α£θ£θ 21 
(Διδακτέα ύλη) 

1. Η διδακτέα ύλη, ο τρδπος και η διάρκεια εξέτασης ο αριθμδς των 
εζεταζομένων ερωτήσεων, ο τρ&πος βαθμολέγησης, η βαθμολογική βάση κα'· γε¬ 
νικά τό σύστημα εξέτασης του κάθε μαθήματος καθορίζεται στα προσαρτηυένα 
στον παρέντα Κανονισμέ αντίστοιχα παραρτήματα. 

2. Η σειρά αναγραφής της διδακτέας ύλης στα παραρτήματα, δεν πρέπει 
να θεωρήται απαραίτητα και ως διδακτκή. σειρά. Αυτή θα καθορίζεται απέ τον 
καθηγητή του μαθήματος σε συνεννδηση με τον Δ/νση Σπουδών και τους 
Καθηγητές τυχδν συναφών μαθημάτων. Η Δ/νση Εκπ/σης του ΪΕΝ με εγκυκλίους 
θα ρυθμίζει λεπτομερείς σχετικές με τα παραπάνω θέματα. 

3· Ως εξεταστέα ύλη νοείται και η ύλη των εξετάσεων που προβλέπετα’- 
για την απδκτηση των προηγούμενων διπλωμάτων. 

4.- Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το κάθε μάθημα να διδάσκεται 
σε συνεχή δίωρα. Στην ίδια ημέρα με εζάίρεση το εργαστήριο απαγορεύεται η 
η διδασκαλία ενδς μαθήματος σε ένα τμήμα απδ τον ίδιο Καθηγητή, περισσδτερο 
απδ δύο ώρες. 

% /Ψ Σε κάθε μάθημα, μαζί με κάθε τεχνικδ-ναυτικδ δρο θα διδάσκεται και ο 


6. - 0 Δ/ντής Σπουδών μεριμνά ώστε οι Καθηγητές μαθημάτων που έχουν ακέμα 

και μικρή σχέση μεταξύ τους, να είναι απδλυτα ενήμεροι για το περιεχδμενο 
των μαθημάτων που διδάσκονται απδ άλλους συναδέλφους τους, δπως επίσης και 2 
για την ύλη που κάθε φορά έχει διδαχθεί, για να εξασφαλίζεται μεταξύ τους ο 
απαιτούμενος συντονισμδς με σκοπδ, να διδάσκονται έγκαιρα τα τμήματα μαθημάτων^ 
που αποτελούν βάση διδασκαλίας άλλων μαθημάτων, να αποφεύγονται περιττοί 
αναδιπλασιασμοί διδασκδμενης ύλης· και την προαγωγή του επιπέδου εκπαίδευσης 
γενικά. 

7. - .0 κάθε Καθηγητής πρέπει να είναι συνεχώς . ενήμερος για την απήχηση 
που έχει η διδασκαλία του στους σπουδαστές. Για τον σκοπδ αυτδ πρέπει να 
δίνει συχνά ερωτηματολδγιο πολλαπλής επιλογής (ΤΕ5Τ) μη βαθμολογούμενα. 


Άρθρο 22 

(Κύκλοι σπουδών και μαδήματα υποφ. Πλοιάρχων Α'τάξης) 

Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα που αποτελείται κάθε κύκλος για τους 
•Υποψήφιους.Πλοιάρχους Α Γ τάξης Ε.Ν άχουν ως εξής: 


^5/ 

ΚΥΚΛ0Σ-ΜΑ8ΗΜΑΤΑ 

2ΡΕΙ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 


ΚΥΚΛΟΣ Α' 



4=» 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ 


58 

% 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝ2ΣΕΙΣ 


60 

% 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 


40 

&. 

ΑΓΓΛΙΚΑ 


31 

- 


Σύνολο 

189 






ΚΥΚΛΟΣ Β' 



Α 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ 


86 

%>. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙδΝ 


48 

Λ: 

· : Ν.Η.Ο 


24 

; 4 ·! 

ΑΓΓΛΙΚΑ 


31 



Σύνολο 

1Β9 


ΚΥΚΛΟΣ Γ' 




ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ 


60 

, ** 

ΤΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕδΡΟΛΟΓΙΑ 


40 

Λ; 

άΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 


27 


Δ.Κ.Α.Σ 


16 

% 

ΟΡΓ ΑΝδΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ 


12 

Μ 

.ΑΓΓΛΙΚΑ 


. 34 



Σύνολο 

189 

- : 





άρθρο 23 

(Κύκλοι σπουδών και μαθήματα υποψηφίων Μηχάνιχών Α'τάζης) 

1. Οι κύκλοι’ σπουδών και τα μαθήματα απδ τα οποία αποτελείται κάθε 
κύκλος για τους υποψήφιους Μηχανικούς Α'τάζης Ε.Ν. έχουν ωςεζήςΐ 


α/α 

ΚΥΚΛΟΣ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 



ΚΥΚΛΟΣ_”Α" 



1 . 

6ΕΡΜ0ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΜΕΤ.ΘΕΡΜ0Τ, 

. 51 

9 

60 

2. 

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 

29 

3 

32 

3. 

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ 

24 

3 

27 

4. 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

31 

9 

40 

5. 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

30 

^ · 

30 



Σύνολά 

189 




ΚΥΚΛΟΣ "Β" 



1 . 

ΜΗΧ.ΕΣ·ΚΑΥΣΗ-ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 60 

12 

72 

2. 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ 

39 

99 

48 

3. 

ΪΕΧ.ΕΠ/ΚΕΣ ΠίβΣΕΙΓ, 

36 

- 

36 

4. 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

33 

- 

33 



Σύνολο 

189 




ΚΥΚΛΟΣ "Γ* 

Ή* 


1 . 

Ε.ΗΗΧ/ΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦ.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΣΚΑΦΟΥΣ 60 

9 

69 

* 2. 

ΝΑΥΠΗΓΙΑ 

30 

- 

30 

>_ 3. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

39 

έ 

45 

•4. 

ΙΈΝ.ϊΡνΚΕΣ ΓΝΟΣΕΙΣ (6ιαλ6ζι:ις) 12 

- 

12 

5. 

1 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

33 


33 


Η εκ*αίδευση της προηγούμενης παραγράφου είναι ενιαία για τους Μηχανικούς 
Ατμού και Εσωτερικούς Καύσης. 

Όλα τα ανωτέρω μαθήματα, εκτδς απδ τις Γενικές Επαγγελματικές Γνώσεις, 
εξετάζονται γραπτά και η διάρκεια εξέτασης του κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες. 
Στην περίπτωση που το ΚΕΣΕΝ δεν διαθέτει εργαστηριακέ εξοπλισμέ για ένα 
μάθημα ο χρδνος των εργαστηρίων διατίθεται για ασκήσεις σε θέματα αντίστοιχα 
με το Εργαστήριο. 


4. 
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{} ηοκλει ζμός από οπουζίες 

1*-· Σπουδαατής τΐου κατό την Διάρκεια φαίτηζης ή επαναφοζτη- 
ζης απουζΓαζε περιζρδτερο από το ένα πέμπτο (1/5) τον ορόν 6ι- 
δαζκαλίας πού προβλίπονται για κάποιο μάθημα, δεν έχει δικαίω¬ 
μα να λάβει μέρος ζτις εξετάζει του μαθήματος αυτού και υπο - 
χρεαύται να παρακολουθήαει και πάλι τη διδασκαλία του. 

(Εξετάζεις) 

Μετά το τέλος της- διδαζκαλίας τον μαθημάτων κάθε κύκλου 
ζπουδάν οι ζπουδαζτές υποβάλλονται ζε εξετάζεις. Εξαιρετικά κα¬ 
τά τον μήνα Σεπτέμβριο, με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου 
μετά την δίμπνη θερινή διακαή, οι ζπουδαζτές παρελθάντον κύκλων 
που ολοκλήροζαν την φοίτπζή τους ζτο Κέ/τρο και οφείλουν ένα ή 
περισσότερα μαθήματα, μπορούν να επανεξεταζθούν ζτα μαθήματα αυ- 
^ά,εφάζον συντρέχουν οι προΟπαθέζεις της ηαραγρ. 2 του άρθ. 33 
. 1του;.>άρ6ντο Κανονισμού. Ιπουδαζτής που δεν προζήλθε ζτις οφειλό- 
ϋιενες εξετάζεις ενός«ή περισσοτέρον μαθημάτων του κύκλου, μπο- 
0Ρ*.ί;νΫ· πρόζέλθει ζε μία από τις επόμενες εξεταζτικές περιόδους. 

.γραπτή δοκιμασία διενεργείται μαζί για όλους τους σπου- 
Ι&ί9Τ*ς;Λ και χωριζτά, ανάλογα με τις δυνατότητες του Κέντρου,ζε 
1?ϋί.ΠΡ’*&,·βκδ χαρτί με τη σφραγίδα της■ Υπηρεσίας, τη μονογραφή του 
και τεμάχιο από αόιοφανές χαρτί με το οποί9 καλόπτον- 
&· α ··;*α» από τις δύο πλευρές τα στοιχεία ταυτότητας του σπουδαστή. 

.Σπουδαστής για να προσέλθει στις εξετάσεις των.Αγγλικόν 
4βΡ.έΠ*· <γα έχει φοιτήσει ανελλειπός σε άλα τα μαθήματα και τον 3 
£θπ§Βν ,^πουδόν. 

ΐΗ .εριλογή Λ τι»ν ερωτήζεων ζτις' εξετάζεις γίνεται από επιτρο- 
ΜΜ^ΐϋτ'ιζδρανπ από τόν Καθηγητή ή. Καθηγητές του μαθήματος κοι 
|Ρ&ν%ι’κείο Δ/ντή Σπουδών. 

ϋ5·Γ Οι ερωτήσεις πρέπει να καλύπτουν όζο το δυνατό μι.γιιΑύτερυ 
μέρος της διδακτέας και εξεταστέας όλης και νυ « πεμ♦λυμβάνουν 
^ροι ασκήσεις εφαρμογών .Κάθε ερώτηση μπορεί να οποτελείται υπό 
Πολλά τμήματα. 

£· Στα,ιιαθήματα που εξετάζονται προφορικά συμμετέχει στην εξέταση 
κα» στη βαθμολογία ο Δ/ντής Σπουδών, 

6. Ηετά την εκφώνηση των ερωτήσεων, ανακοινώνεται στους εξεταζόμε¬ 
νους η ακριβής ώρα παράδοσης των γραπτών. 

7. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται μόνο από τον Καθηγητή του μαθή¬ 
ματος. Οι αποτυχόντες στις εξετάσεις σπουδαστές έχουν το δικαίω¬ 
μα νσ υποβάλλουν ένσταση προς την Διοίκηση της Σχολής, δια της 
Γραμματείας, για το ενδεχόμενο «σφαλμένης βαθμολογίας των γραπτών, 
μέσο σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση των αποτε¬ 
λεσμάτων. Πε Η.Δ. του Διοικητή της Σχολής συγκσλείται μέσα σε δέ¬ 
κα μέρες επιτροπή σποτελούμενη από τον οικείο Δ/ντή Σπουδών και 
από Καθηγητή ταυ ίδιου ή συναφούς μαθήματος η οποία οποιραίνετοι 
τελεσίδικα επί της «νστάσεως με αιτιολογημένο πρακτικό, αποδεχό¬ 
μενη Π ΜΠ την ένσταση. Όταν η ένσταση σπουδαστή αφορά μάθημα 

που διδάσκεται από τον Δ/ντή Σπουδών, αυτός πορίστοτοι μεν στην 
επιτροπή χωρίς όμως νσ έχει το δικαίωμα επαναβσθμολόγησης του 
γραπτού. Στην περίπτωση αυτή συμμετέχει στην επιτροπή σαν δεύτερο 
μέλος ο βοηθός ό/νταύ Σπουδών και όταν δεν υπάρχει άλλος Καθηγη¬ 
τής συναφούς μαθήματος που βαθμολογεί το γραπτό. 

Το πρακτικό θεωρείται από τον Διοικητή και αναρτάται στη θέση 
των ανακοινώσεων της Σχολής* 

8. 0» υπθφήφ«°ι πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα των εξετάσεων 

15 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων. Πριν 
από την έναρξη των εξετάσεων οι υποφήφίοι πρέπει νσ απομσκρύνουν 
Όπό τα θρανία τους κάθε είδους βιβλία και σημειώσεις και να κρο¬ 
τούν μόνο εκείνα που επιτρέπεται κατά την κρίση του Καθηγητή. 
Αναγορεύεται π χρήση οποιοσδήποτε φύσης υποδειγμάτων για την λύ- 
*βρ ασκήσεων κσι προβλημάτων. Επίσης απαγορεύεται η χρήση προγραμ¬ 
ματισμένων ή κρογραμμστιζόμενων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Ε.ιίς τ«ν εξειίσε,ν Ρο4|χίν Α'χίζης 6πα„ μπορεί να χρηα.μοπα.ηϋ, ( ηΧ,,,ρ,,. 

Ρνπή αριβμομηχανήΐ5ΠΓΝΤΙΠ0 ΟΑΙΟυΐΑΤΟΚΙ,πςς εζι,ία,.,ς ε,λ,.4 ... 

■ ηλεκτρονικών. 

9. Υποψήφιος που συλλαμβάνετσι νσ κατέχει ανεπίτρεπτα βοηθήματα, 
σημειώσεις, βιβλία, σκαριφήματα κλπ, βαθμολογείται με το βαθμό 

,, μηδίν και αποκλείεται και από τις εξετάσεις του μαθήματος αυτού 
«-νατά την επόμενη εξεταστική περίοδό. Σε περίπτωση υποτροπής απο¬ 
κλείεται από τις δυο επόμενες εξεταστικές περιόδους του ίδιου 
μαθήματος. 

ΙΟ. Κατά την διάρκεια των εξετάσεων, απαγορεύεται κάθε επικοινωνία 
μεταξύ των υποψήφιων. 0 παραβάτης αυτής της διάταξης οποβάλλετοι 
από την αίθουσα και βαθμολογείται με το βαθμό μηδέν. 

11. Αναγορεύεται η απομάκρυνση από την αίθουσα εξετάσεων χωρίς 
άδειο και χωρίς την παράδοση του γραπτού. 0 παραβάτης υφί- 
σταται τις κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου. 

12. Αναγορεύεται η επεξεργασία των θεμάτων σε ανοιοδήνοτε άλλο 
χαρτί ακτές οπό εκείνο των εξετάσεων, που χορηγείται ανά το 
Κέντρο, 


13. Όλα τσ θέματα των εξετάσεων θα γράφονται με μελάνη, χρώματος 

μαύρου ή κυανού, εκτός από τσ σχήματα, γισ τσ οποίο επιτρέπε¬ 
ται, η χρήση κοινού μολυβιού γραφίτη. 

14. Από τον Διοικητή του Κέντρου δ τους αρμόδιους Διευθυντές Σπου¬ 
δών λαμβάνονται πάντοτε άλα τσ απαραίτητα μέτρα ώστε νσ εξα¬ 
σφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων. 

15. 0 χρόνος που διατίθεται για την εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί 
να επιμηκύνεται μέχρι 1/2 ώρα όταν αυτό κρίνετσι απαραίτητο 
από την Επιτροπή εξετάσεων. 

ίΛ.ί.Β.°.\2Ϊ 

(Τρόπος βαθμολογίας) 

1. Η τελική βαθμολογία των γραπτών καθώς και η βαθμολόγηση των 
προφορικών εξετάσεων γίνεται με ακέραιους αριθμούς από 0 έως 
100, 

ί.Β.».Ε.Ϊ-Ζ1 

(Βάση επιτυχίας) 

0 σπουδαστής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τον κύκλο σπου¬ 
δών, εφόσον δεν έχει υπερβεί το προβλεπόμενο όριο απουσιών 
του άρ· 26 στα μαθήματα του κύκλου αυτού κοι εφόσον κατά 

τις εξετάσεις του κύκλου αυτού αε κάθε μάθημα^συγκεντρώσει, αν μεν 

είναι Πλοίαρχος τη βάση που ορίζεται στα παραρτήματα που επισυνά¬ 
πτονται, αν δε είναι Μηχανικός ή Ρ/τής το 600 του ανώτατου όριου 

βαθμολογίας, 

ί.Β-».Β-2ίί^ 

(\Πίνακας αποτελεσμάτων κύκλου φοίτησης) 

1, Μετά την λήφη των εξετάσεων κάθε κύκλου φοίτησης, καταρτίζεται 
απά την Διεύθυνση Σπουδών πίνακας αποτελεσμάτων, χωριστά για 
κάθε κύκλο σε δυο αντίτυπα, ο οποίος περιλαμβάνει κατά στήλεςι 
α) ονοματεπώνυμο εξετασθέντων 

β) πατρώνυμο εξετασθάντων 
γ) αριθμούς μαθητολογίου ποι ΜΕΘ 
δ) βαθμό επίδοσης για κάθε μάθημα του κύκλου 
ε) μέσο άρο των μαθημάτων του κύκλου, εφόσον ή βαθμολογία είναι 
επιτυχής σε όλα τα μαθήματα, 
στ) αποτέλεσμα εξέτασης 
ζ) παρατηρήσεις, 

2, 0 πίνακας αποτελεσμάτων υπογράφεται από τον δ/ντή Σπουδών τους 
Καθηγητές και θεωρείται απά τον διοιπητή της Σχολής· 

3, Από τα καταρτιζόμενα δυο αντίτυπα του πίνακα της παραγράφου I το 
πρώτο φυλάσσπτσι στην αρμόδια Διπώθυναη Σπουδών και το δεύτερο 
στο αρχείο της Γραμματείας του Κέντρου, 

4, Οι πίνακες αυτοί βιβλιοδετούνται αε τόμο κάθε δυο έτη, 

5, Στον Πίνακα ανακοινώσεων αναρτάται πίνακας αποτελεσμάτων ο οποίος 
περιλαμβάνει κατά στήλεςι 

α· ονοματεπώνυμο εξετασθάντων 
β. πατρώνυμο εξετασθάντων 
γ, αριθμό μαθητολογίου κοι ΜΕΘ 
6, αποτέλεσμα εξέτασης ανά μάθημα,βαθμάς, 

ί.Β.·.Ε.5.^. 

(πίνακας τελικών αποτελεσμάτων) 

X, Μκτά την ανακοίνωση του πίνακα αποτελεσμάτων κάθκ κύκλου φοίτη¬ 
σης, καταρτίζεται σε τέσσερα αντίτυπα πίνακας τελικών οποτελε- 
σμάτων που περιλαμβάνει τους σπουδαστές που Ιχουν επιτύχει σκ 
ήλους τους κύκλους αοίτησηει. 

2. 0 τκλικάς πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει το ακόλουθα 
στοιχεία κατά στήλεςι 

α) αριθμός πιστοποιητικού σπουδών, 
β) ονοματεπώνυμο εξετασθάντων 
γ) πατρώνυμο εξετασθάντων 
δ) αριθμό μαθητολογίου 
·) ΜΕΘ 

ζ) αριθμό προηγούμενου διπλώματος 

η) μέσο όρο βαθμολογία κύκλων, μκ προσέγγιση εκατοστού 
θ) επίδοση 
ι) παρατηρήσεις, 

3, 0 τελικός πίνακας αποτελεσμάτων υπογράφεται από τον δ/ντή 
Σπουδών κοι θεωρείται από τον Διοικητή κοι ανά.ένα αντίτυπο 
αυτού υποβάλλεται στην αρμάδια διεύθυνση του ΥΕΝ και στην 
Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων, ένα αντίτυπο φυλάσσεται στην αρμό¬ 
δια Διεύθυνση Σπουδών και το τελευταίο αντ|τυπο στην Γραμμα¬ 
τεία του Κέντρου, , 

2-Β.5.Β-5-Λ5. 

(Επανεξέταση) 

Ι·. Σπουδαστής θεωρείται αποτυχών εφόσον έλαβε βαθμό μικρότερο 
από την βαάη ενός μαθήματος. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


2 . 0 ααοτυχών 6ικαιούτα( νβ «»ανα1*τααθ«ί μίχρι τρ*ις αορίζ 
κοτί τις «<4μ·ν<ς σϊ«»αοτι«Ις «σριίδους «ου ίαονται ααδ το 
τέλος της ροΓτησής τους ο το μαθήματα «ου α«έτυχ( «οι μέβο 
στην «ρρθ«σμ(α τυν 56 μηνών «ου «ροβλέοοι το άρ. I* *ορ. 2. 

5. Η ανοτυχΓο του «ουίββτί και «την τρίτη ««ανοξέτοοη ^ η μΠ 
χρ6*η του δικαιώματος της ««ονοξέταοης μέβο βτην «ρο6«σμίο 
της «οραγρ. 2 ουνβ*έγ«τοι β«ονο*οίτηβη στο μάίημβ βυτί. 

4. 0 ««ατυχών στο μάθημα Αγγλικών δικαιούται νο ««βνοϊβτίζβται 
β< κίθο ««έμβνη «ξοτοοτικΛ ««ίίοδο μέχρι νο ««ιτίχβι. 

άρθρ ο ,37 

(Χορακτηριομές ««Γόαοης) 

Ανάλογο μ« τον μέσο άρο της Ροθμολογίος βλυν τ«ν μοθημίτυν τριών κάκλυν 
««ουδών η ««Γβοοη τυν σταυ&αστών χαρακτηρίΕοται μ» τις «νδαΓξιις κοι 
αντιστοιχία Ραθμών «ς «<άςι 

ΚΑΛΗ αν ο μ.ά. οίνοι ο«< <0 μέχρι και 75 μη συμ««ριλαμβσνάμ·ναυ 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ον ο μ.ά. οίνοι α«ά 75·μέχρι και 90 μη ουμκκριλσμβονάμκνου 

ΛΡΙΣΤΜ σν ο μ.ά. αίνοι 0 «ά 90 μέχρι 100. 

άρ θ ρ ο 31 
(Πιστοκαιητικά) 

1. 0| αναροιτσάντας α«ά το ΚΕίεκ.»' V . λαμβάνουν κιστοκοιητικά «ου 
«αίνατοι η «»ί6οσά τους, το ο«οίο υ«αγράο«τοι Αά τον 4/ντά Ικουδών 
και θ««ρ«ίται ο«ά τον διοικητή της ΙχολΙΐς. 0 τάκος του κιστα«οιητι- 
κοά καθορίΐαται μα σοάραση ΥΕΝ/δΕΚ. 

2. Ηα αίτηση του ανβιαααράμανου, το Κέντρο χορηγαί «ιστοοοιητικά στο 
ο«οία σαίνονται η σοίτηση του σοουάαστά σ'ουτά, η τυχάν 6ιακο«ά «αί¬ 
τησης και οι λάγοι αυτής κλκ. 

3. Α«ο«οιτοάντας τυν ΚΕΧΕΝ-Λ. θασροάνται οι σκουάαστές μη ακροατές, 

«ου «έτυχαν τη βάση σ'άλα το «ΧαταΧάμανα μοίήμοτο άλαν τυν κάκλυν 
««ουδών, δαν «έραναν τα ανώτατα άρια ακούσιών στσ μαθήματα και αίναι 
αντάχαι α«ά «λαύράς δικοιολσγητικών αγγρααής. 

(Γραατά δοκίμια) 

Τα γροκτά δοκίμια τυν σ*οκδαντών 6«α«υλάσαονται ακά τις διαυθάνσαις Ικου- 
δών για ένα χράνο «σι κατάαιν κοταστρέ*οντοι α«οά «ροηγοάμανο συνταχθαί 
«ρακτικά καταστροφής υαογαγρσμμένο «·ά τον οιααίο 4/ντή Χαουδών και 

θα«ρή(ιάίή> ,α«ά τον άιοικητή. 


β. Μικτός πλους : Πότε και. ποίοι λόγοι επιβάλλουν το μικτό πλού. 
γ. Προμελέτη μεγάλου πλσύι Λόγοι που δικαιολογούν το είδος του πλου - ΟρΘοδρο- 
μικό κέρδος - ωκεανογραφικά φαινόμενα. Αξιοποίηση όλων τον δυνατόν πληροφο¬ 
ριών - Πρακτικές εφαρμογές. 

■* δ. Σχεδιασμός πλού.Επιλογή κατόλληλου πλου στον ωκεανό με τη βοήθεια μετεωρολο 
γικώι παρατηρήσεων(5ΗΙΡ ΗΕΑΤΜΕΚ ΒΟυΤΙΝΟ.Επίδραση ανέμου κυματισμοό και 
ρευμάτων στην επιλογή.Πληροφορίες από επίγειο σταθμό.Σχεδιασμός πλου από 
το ίδιο το πλοίο που διαθέτει ΜΕΑΤΗΕΗΓΑΧ ή όχι. 

. ε. Επιλογή κατάλληλης πορείας και ταχύτητας για συνάντηση δόο πλοίων 
για οποιόδήποτε λόγο στην ανοικτή θάλασσα. 

4. Ναυσιπλοΐα σε ^ιόγάλα πλάτη 
Χάρτες - βοηθήματα - Μέθοδοι πλου 

5. βκεανσπλοία 

α) Στοιχεία σφαιρικού τριγόνου θέσεως,αναλυτική επεξήγηση της κατασκευής 
του τριγόνου με στοιχεία τη θέση ταυ παρατηρητή στη Γή και τη θέση 
του ουράνιου πώματος στην ουράνιο σφαίρα, 
β} Φιλοσοφία κατασκευής όλων των πινάκων 

Κ0 249 πως μας παρέχονται τα αποτελέσματα από την επίλυση των σφαιρικόν 
τριγώνων για επτά αστέρες με μοναδικό στοιχείο εισόδου στους πίνακες 
την ΙΗΑ(γ)και το γεωγραφικό πλάτος. 

Η0 214 γιατί χρησιμοποιείται η ΗΑ 0° - 180° αφού γνωρίζουμε ότι η 
ωρική γωνία ενός ουρανίου σόματος στην Ανατολή είναι 180°- 360° 

και γιατί το Αχ δίνεται σε ημικυκλικές τιμές* 

ΗΟ 229 Τρόποι επίλυσης σφαιρικόν τριγώνων 
γ) σκέψη κατασκευής όλων των βοηθητικόν πινάκων πολικού με ΑΙΜΑΝΑ0 ΒΗΙΜΙ 
Πολικού με Η0 249 - Ναυτίλος 
διορθώσεων υψόν(με τους παραπάνω πίνακες) 
δ) Επεξήγηση αστρονομικόν εφημερίδων 
ε) Βαθμός ακριβείας αστρονομικόν παρατηρήσεων 

6. Ηλεκτρονική Ναυτιλία·- 

** ο) λειτουργία ραδιοφάρων-διορδόσεις ραδιοπτεύσεων 
β) Γενικές αρχές υπερβολικής Ναυτιλίας-Χρησιμοποίηση 
υπερβολών στην Ναυτιλία και όργανα 
(108ΑΝ ε - ΟεείΑ- 0ΜΕ0Α σύνταξη επανάληψη) 
γ) 5ΑΤΤΕΕΙΤΕ ΝΑνίΟΑΤΙΟΝ: Γενικές αρχές λειτουργίας - 
συνθήκες ακρίβειας - παρεχόμενες πληροφορίες 
δ) Γενικές αρχές λειτουργίας νεωτέρων ναυτικόν ηλεκτρονικόν 
συστημάτων (Ο.0ΘΑΙ ΡΟ5ΙΤΙ0ΝΙΝ0 5Υ5ΤΕ -0Ρ5 κλπ) 


\λΛλλΛ°. 

(Επιδότηση) 

Στους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ κυτσ τον χρόνο της υποχριυτι- 

κής τους φοίτησης γιο την απόκτηση 6ιπλύματος Πλοίαρχου ή Μηχανικού 
Α και Β' τέξης και Ρα&ιοτηλεγραφητύν καταβάλλεται επιδότηση. 

Το ύφος της κκιδότησης κσθορίζκται με Υπουργική Απόφαση. 

ΠΛ ί> ΤΗΜΑ 

ΑΝΑ ΛΥΤΙ ΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΓ ΕΞΕΤΑ ΣΗΣ ΜΑΒΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙ ΑΡΧΟΝ Α'Ε.Ν. 


7. Παλίρροιες 

α) Φαινόμενο παλίρροιας και παλιρραιακών ρευμάτων 

β) αιτίες και παράγοντες(ουράνιοι και γήϊνοι)που επηρριόζουν το φαινόμενο 
της παλίρροιας - παλιρροιακόν ρευμάτων, 
γ) ονοματολογία(ελληνική και ξένη)που αφορά τις παλίρροιες και τα παλιρροια- 
κά ρεύματα. 

δ) προβλήματα παλίρροιάν και παλιρροιακόν ρευμάτων με χρήση"πινάκων 
και χαρτώνίΑμερικανικών και Αγγλικόν) 

Κατά την εκπαίδευση σε εργασίες χάρτη Θα αντιστοιχεί ένας 
καθηγητής σε κάθε 15 σπουδαστές το πολύ. 


ΚΥΚΛΟΣ Κ* 

ΜΑΘΗΜΑ^ Ιο 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

1. Ναυτιλιακά βοηθήματα: 

α) Ερμηνεία και εκμετάλλευση πληροφοριών που παρέχουν τα ναυτιλιακά βοηθή¬ 
ματα και αγγελίες. 

β) Χάρτες: 

Γενικά περί προβολών γιο να γίνει κατανοητή η ειδική χρήση κάθε χά^τη 

1) κωνικής προβολής : Γιατί είναι χρήσιμη σε πολικές περιοχές 

II) γνωμουικής προβολής: Γιατί η ορθοδρομίο παρίσταται με ευθεία γραμμή. 

III) μερκατορικής προβολής: Γιατί διατηρούνται τα φυσικά χαρακτηριστικά 
τον οχημάτων. 

IV) σύμβολα και συντμήσεις ανσφερόμενα στα : Ι/ΑΠΙΟυδ ΙΙΜΙΤ5 ΕΙ0 0ΑΝ0ΕΡ5 
50ϋΝΟ1Νβ5,ΒΑ0Ι0 ΑΝ0 8Α0ΑΗ.ΤΙ0Ε5 ΑΝ0 ΟυΚΗΕΝΙδ. 

2. Σχεδιασμός και εκτέλεση πλου πλησίον ακτών 

α) Προσέγγιση στην ακτή 

β) Προσέγγιση και είσπλους στο λιμάνι 

γ) Τεχνική πλου σε περιορισμένα ύδατα με ή χωρίς πλοηγό 

6) Συνθήκες ασφάλειας στιγμάτων 

ε) Βαθμόζ' εμπιστοσύνης στιγμάτων 

στ) Μέτρα ασφάλειας από το είδος του στίγματος ΟΗ - ΕΡ - ΡΓ - ΓΙΧ 

3. Τάξείδια μεγάλων αποστάσεων 

α. Ορθοδρομίο επίλυση του γήϊνου σφαιρικού τριγώνου με πίνακες που επιλύουν 
το ουράνιο σφαιρικό τρίγωνο. 

Επεξήγηση παραπληρωματικών σφαιρικών τριγώνων τα οποία χρησιμοποιούμε όταν 
με τα δεδομένα γήί’να στοιχεία δεν υπάρχει λύση του αρχικού σφαιρικού τριγώνου 
(γιατί οι πίνακες κατασκευάσθηκαν για συνθήκες όπου ένας παρατηρητής μπορεί 
να δεί ένα ουράνιο σώμα). 


ΕΞΕΤΑΣΗ 

Βαθμολογική βάση: 70 

Τρόπος εξέτασης : Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης: 2 1|2 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται τουλάχιστον ή(Ϋΐ( ερωτήσεις 
που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμία όμως ερώτηση 
δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από £0 μονάδες 
Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των προβλημάτων*· 
ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 

Μία ερώτηση βαθμολογικής αξίας £0 μονάδων θα αποτελε^ιαι από £0 υποερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής σχετικές με ανάγνωση χάρτη,χρήση ναυτιλιακόν βοηθημάτων 
(πλοηγόν,φαροδεικτών,καταλόγων ραδιοφάρων κλπ)και ναυτιλιακών ηλεκτρονικών 
οργάνων. 

ΚΥΚΛΟΣ. 

ΜΑΘΗΜΑ_:__2ο 
Ι^Ν1ΚΕΣ_[ ΝΟΣΕΙΣ 

Α. Στοιχεία ναυπηγίας και κατασκευή 

1. Παραγγελία ναυπήγησης*Βασικές απαιτήσεις και κριτήρια πλοιοκτήτη. 

2. Συμβόλαιο ναυπήγησης,προδιαγραφές σκάφους. 

3. Αρμοδιότητες εκπρόσωπου πλοιοκτήτη κατά τη παρακολούθηση της ναυπήγησης. 

4. Ναυπηγικά Σχέδια πλοίου(γενικά και λεπτομερή). 

5. Εργασία συγκαλήσεων και καρφώσεων,μέθοδοι ελέγχου ποιότητας εργασιών. 

6. Δοκιμές Εργοστάσιου(5Η0Ρ ΤΡ1ΑΕ5). 

7. Προβλήτα (ΙΧΚΚ ΤΡΙΑΕ5). 

8. Πελάγους (5ΕΑ ΤΡΙΑ15). 

9. Παραλαβή πλοίου 

10. Δονήσεις και κραδασμοί σκάφους,αίτια και μέτρα θεραπείας. 

11. Συμπεριφορά πλοίου στο ταξείδι,συντονισμός,κοπώσεις. 
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Β. Στοιχεία αντοχής πλοίου: 

1. Σκοπός της μελέτης αντοχής των υλικών. 

2. ΕΧαστικότητα,πλαστικότητα,παραμόρφωση, 

3. Καταπονήσεις υλικοί Ηατασκευών(εφελκυσμ6ς-σβν8λιφη-κάμφη-δι<ίτμηση-λυγισμ6ς-στρέφη- 
σόνθετη και δυναμική καταπίνηση-παραδείγματα στο πλοίο). 

Φ. Τήση εφελκυσμού,θλίψης διάτμησης(παραδείγματα) 

5. Μέτρο ελεστικότητας 

6. Επιτρεπόμενη τάση,όρια ασφάλειας(παραδείγματα) 

7. Φόρτιση απλής αμφιέρειστης δοκού καί πρόβολου(προβλήματα). 

8. Αντιδράσεις αμφιέρειστης δοκού και πρόβολοκίπροβλήματα). 

9. Τέμνονσες δννάμεις(5ΗΕΑ8ΙΝ0 Γ0βϋΕ5)και Καμπτική Ροπή(ΒΕίΒΙΝΟ ΜΜΕΝΤ) 

(προβλήματα,διαγράμματα). 

10. Ελαστική Γραμμή και Βέλος Κάμψης. 

11. Εφαρμογές της μεθόδου ΙΤΧίΚΑΥ σε πλοέο και μελέτη διαγραμμάτκν Καμπύλών Αντοχής 
<ΗΑΒΒ0υΒ-5ΕΑ ΟΟΝΟΙΤΙΟΝ). 

12. Ροπή επιφάνειας και αδράνειας επιπέδμν σχημάτυνίπροβλήματα). 

13. Ροπή αδράνειας μέσης τομής σκάφους (προβλήματα). 

14. Ροπή αντίστασης μέσης τομής σκάφους(προβλήιατα). 

15. Καμπτική τάση καταστρώματος-πυθμένα πλοίου(προβλήματα). 

Ιό. Μέγιστα επιτρπόμενα όρια Καμπτικής Ροπής,Τέμνουσας δύναμης και Καμπτικής Τάσης 
του πλοίου σε διάφορες καταστάσεις φόρτου(ΗΑΗΒ0υϋ-3εΑ ΟΟΝΟΙΤΙΟΝ). 

17. Επίδραση της διαμήκους κατανομής τμν ψορτίιιν στην αντοχή τον πλοίοι 
(εφαρμογές σε χαρακτηριστικούς τύπους εμπορικών πλοίκν). 

18. θερμικές καταπονήσεις σκάφους(προβλήμστα). 

19. Εφαρμογές στη χρήση τμν Υπολογιστών Αντοχής του πλοίου 


ΕΦΗ ΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ /ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Γ. Μηχανικές εγκαταστάσεις πλοίου 

1) προωστήριες μηχανές πλοίων (ΑΠΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑ) 

2) υπολογισμός ισχύος προωστηρίου μηχανής σε κατασκευαζόμενο πλοίο(εφαρμογές) 

; 3) σχέσεις - στρο,ίν - ταχύτητας - ισχύος - καταναλώσεις - διαγράμματα δοκιμών 
4) ηλεκτρομηχανή ασφαλείας 

3) δίκτυα που έχουν σχέση με την ασφάλεια του πλοίου(δοκιμές) 

6) δίκτυο εγκαταστάσεις αυστήμοτος αναγγελίας και ελέγχου πυρκαί'άς 
. (5ΡΗΙΝΚίΕΒ)(σκαρίφημα) 

7) δίκτυο εγκαταστάσεος κατασβέσεις πυρ,αϊάς σε καταστρώματα αυτοκινήτου 
0|Γ - Ε|Γ πλαίφν(σκαρίφημα) 

8) χρωματισμός υφάλκν πλοίκν,προετοιμασία,διαδικασία χρκματισμού,είδη χρκμάτκν 
σκοπός που εξυπηρετούν. 

9) καθοδική, προστασία σκά,ονς.Παθη,ική καθοδική προστασία,ενεργό σύστημα καθοδικής 
προστασίας,πκς καθορίζεται η τάση στο σύστημα(σκαρίφημα) 

10) έλικες μεταβαλλομέιου βήματος * 

— Κετά τις πρακτικές εφαρμογές και τα εργστήρια'θα αντιστοιχεί ένας καθηγητής 
σε κάθε 10 σπουδαστές τα πολύ. 3 

ΕΞΕΤΑΣΗ 


Βαθμολογική βάση ; · 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερκτήσεκν.δίνονται τουλάχιστον ή(ντίερωτήσεις 
που.μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Κημμία όμκς ερώτηση ίεν 
επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από 'ϊβμονάδξς. 

0ι ερκτήαεις μπορεί νά είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις ,κν προβλημάτων, 
ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυση τους. 

ΚΥΚΛΟΕιΑ 
ΠΑΒΗΜΑιδο 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

Α.χεΐΡΐιηοι_ 

Ι.ΕΙικτικά στοιχιίο πλοίουι 

Ιχίαη πλοίου και μηχανής.Σχέση πλοίου και έλικας (0ΘΑ3Η 3Τ0Ρ) 
Πλουρική ΦνέρΥΒίο, Φκμετάλλευσή της.Πλοία μ « κερ,ασόγ.ρ.ς έλ,κ.ς 
ελ.κ. ματαβλητου βήματος, πλεονεκτήματα.!,έση πλοίαμ κηδύλιου 
(κύκλος στροφής κο. πρακτική κατασκαυή του). Πρακτ, «ή Υ , 0 την αντί- 
μφτυπιση ον,κανάτι ΤΟϋ πηδαλίου ή απώλειας τομ.Λ,εθνής „ Ρ α, τ ,,ή 

». «νίν,ς „„ βααίζοντο, ο, παραπάνω σχίσε,ς.δ,αγράμματα απο 
πλοία βιοφορνν μεγεθών. 

8 ·^:ϊί£ί^3·ϋίϊ·Ε·Ώί°ί.;λοίυν,;, και σπίβίΒσση 

Ελιγμοί β,σ,όρυν μεγεθών πλοίυν σε σχίσο με τ0 βάθος Τ ης θίλοα«"ς 
της περιοχής, το ρεύμα, τον άνεμο, το κυμάτισμά, το διαμόρφωση τυν 
ακτυν κα, τον καρουσίσ σημσντήρυν κ,λ.π. 
?·£*1ΪΚ!ίίίΗ_$ί2;*ου 5 _κσ±_στενάι 

Ελιγμοί ..διακυβέρνηση , στροφή, είσπλους κσι έκπλους πλοίυν σε 
δίαυλους κα, στ.νί , με ρεύμα, άνεμο κα, ,ρήα η ή άχ, ρυμουλκών ή 
.αγκυρών, 

^?Ι5»^.ΪΙΐ5Β$»«Κί.8Β8*“ϊ.καΐ.ατ ενών_στους χειρισμούς τυν πλοίυν 
Γιε ίναι Πεπ,βύθιση πλοίου (50ΟΑΤ), παράγονες που τον προκαλο'ύν, 
σχίσο.50υ» τ , βυθίσματος , ταχύτοτσς, σε σβσθή κα, μή.ΜΪτρο σσ,άλε,ος. 
Αλλολππίβρασο πλοίυν μετοξύ τους και μετοξύ πλοίου ποι πλπυρών δ.ού- 


λυν «ο. κρηαιδωμάτων.Αποτπλέσμστσ τος ολλολεπίάροοος οτ Π β,οκυβίρνη- 
αη του πλοίου «οι τους ελιγμούς του·. 
δ.Προσάρμηση και άπαρση πλοίων 

Ανάλυση του ράλου τυν μία» προ.ύρμηοης (σχοινιά-συρματόσχοινο).· 
"νολυοη προσφοράς τυν Ρυμουλκών στους χειρισμούς τυν πλοίυν.Πλεύρ,σο 
«ο, οπορσο με σνεμο „πο δ.ά,ορ,ς κατευθύνσεις με χρή» η ρυμουλκών κα. 
μο.τράπο, κα, θέσεις που προοδίνοντα, στο πλοίο το ρυμοολκά.Τρόπο, 
πλευρης ,;γιο είσοδο σε δεξαμενή ή λεκάνη. 

’ 6 •-3Χ52Ε2§2Μ2£ 

Επ,λογή τόπου ογ,υροβολίος.Πορ,Γο ογ,υρο Β ολ(ας αε ο,ίοο με τον άνεμο 
«ο, ρευμο.Αγκυροβολ ίο με μ,ά άγκυρα.Αγ,υροβολίο με δύο άγκυρες, λύγο, 
που την επιβάλλουν. Ισχύ κοι τρόπος ογπυροβολι'ος.Αγκυ Ρ οβολίο με 
λεν,,ο (ΒΑΕΤίε ΠΟΟθ).Αγ,υροβολίο κο, πρ„μνοδίγηο η (ΠΕΟΙΤΕΘΗΑΝΕΑΝ 
ΓΙ00Θ). Αγκυροβολ ίο «οτά -ρομν ονάρρουν·(,αρομοοάλ, ).Αγ,υροβρ- 
λ,ο σε επισφαλείς χώρους, μ ί τρ „ αο,άλειος, σήμανση άγκυρας. 

,?·5*1Β£?ΕΕί.2*2ίί£..?Ι5_2*2*5ΐ1ί2ί£ΖΧ25-ί2·ΒίϊΙ“?α.525252ΐεί252 

Ανάλυση κύματος «ο, επιδράσεις του στο πλσίσ.Ιυμπερ,,ορά πλοίου 
σε σχέση με τη διεύθυνση και ένταση του κυματισμού.Χειρισμοί σε 
κακοκαιρία, σχέση μήκους κύματος ,α, διστοιιχ,σμού πλοίου. 

Συγχρονισμός και μέτρα για να μην πορουσ,αστεί.Ιτροφή ύΙίιΙΑΜ30Ν 
κσι διπλή.Χειρισμός γ,α καθαίρεση βάρκας αε επιχείρηση διάσυσης 
ναυαγόν.Πρακτική γ,α να διατηρηθεί ακυβέρνητο το πλοίο μ, τον κυ¬ 
μάτισμά σπο πρώρα.Χειρισμός διάσυσης νσυαγών οπο συσίβ,ες βάρκες 
και σχεδίες καθώς και απο το νερό. 

8 ·ϊϋΕ1Ξ1ί5ί-ϊ?:.ΙίίΐΒ5,ϊ15-Ι!{ϊί5ΐ.«-;2ϊ"ΐ;ίγ«£.πε2 Α ο ϊ ί5ΐ 

σμήκης διαγυγή πλοίου γ,„ οντ,μερώπ,ση πλοκών πάγου.Αγκυροβσλίο 
σε πσγυμίνες περιοχές. 

9 ·.£Β!ίΕ$£53?0£ 

Επιλογή κο. προετοιμασία ρυμούλ,,ομ.Χε,ρ,σμός προσέγγισης ανίκανου 
πλοιου.Χειρισμός πρόσδεσης.Χ,,ρ,σμός εκκίνησης ανάπτυξη ταχύτη¬ 
τας. Αντιμετώπιση έκτσκτυν π,ρ,ατατ,,ών κατά τη διάρκεια της ρυμούλκησης 
Περατυση ρυμούλκησης .διάφορο, μέθοδο, ρυμούλκησης κσι πο.οί λόγο, 
τους επ,βάλλουν.ΙυστσΟε,ς εεογβ'β που αφορούν τ Π ρυμούλκηση. 

Ι0 . Οδ 2228250» Σ.2ΐ25Β201 

Χειρισμοί προσαραγμένου γ,α την οποκόλλησή του.Χε,ρ.σμοί προσέγγισης 
προσσρσγμένου πλοίου κσι ποροχή Βοήθειας.Περιγραφή τυν ΜΟϋΝΟ ΤΑΓΙΕ3. 
σδεση και #λξη του προσαραγμένου (περίπτωση κακοκαι ρΓος). 

β ΑΣΦΑΑεΐΑ ,,,ση *“ ΤίΤΒμί '"" : *χρήση πεπισμένο αέρα ή ρίπου. 

I.Γενικά για τη διεθνή Ιύμβσση 50ΕΑ3 

Εμπεριστοτυμένη ανάπτυίη τού Κ.Ελαίου Υ γ,σ την ασ,άλε.α της 
ναυαιπλοΤας, 

*· Τήρηση ασφαλούς φυλακής γέφυρος.Ιυστάσε,ς ΙΒ0 

3. διεθνή συστήματα είυπηρέτησης εης ασφαλούς ναυσ,πλοίας(διεθνής 
περιπολία πάγυν- πλοίο καιρού -μετευρολογικές παρατηρήσεις 
-ύΕΑτνθί. ΗΟυτεΐΝί -αίτηση ιατρικών οδηγιών με τον οσύρμοτο). 

4. Έρευνα κοι διάσωση στη θάλασσα (υποχρεώσε, ς Αο, άρχου γ,ο πρροχή 
βοήθειας σε κινδυνεύοντας στη θάλασσα σύμφωνο με το ειδ,κό κα. 
διεθνες δίκαιο, υργάνυση κυρ.ώτερυν ναυτικών χορών γ,α „„ ροχ ή 

υπηρεσιών 5Α8,συστήματα εντοπισμού της θέσης ϊλοίων που κινδυ¬ 
νεύουν στην ανοικτή θάλασσα,ΑΜΥΕ8 κ.λ.π). 

5. Εγχειρίδ,ο έρευνας και διάσωσης σύμφωνα με το διεθνή Κώδικα 
σημάτων. 

6. Σύστημα έρευνας κο, διάσωσης σύμφωνα με το διεθνή κώδικα σημάτων. 

7. Συστήματα ροής πληροφορ,ών που σχετίζονται με την ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας (ΗΥΟΗΟίΑΝΤ-ΗΥ0Ρ0ΡΑΕ). 

θ. Διεθνές ιατρικός οδηγός. 

9. Χειρισμοί πλοίου στην προσέγγιση ελικοπτέρου γ,„ την παραλαβή 
ασθβνη. 

10. Ναυσιπλοΐα ατο στενό της Μάγχης μέσα σσα συστήματα διαχωρισμού 
Θαλάσσιος κυκλοφορίας,σύμφωνα με τους τοπ,κρύς κανονισμούς 

11. Συστήματα αναφορές κίνησης τυν πλοίυν ατο στενό της Μάγχης. 

12. εγκατάλειψη πλοίου. 

ε|ετΑΐΗ 

Βαθμολογική βάση ι (_,£) 

Τρόπος εξέτασης . Γραπτά χα· Ορορορ,Κβ » 

° · Γβ22ϊΐ5.Ε55ΐ220 

Διάρκεια εξέτασης : 

Αριθμός κα, βαθμολογική αξία ερωτήσεων: δίνονται τουλάχιστον 

' Ρ “ τι, ""- π0υ «"“Ρ'ί να είναι δ,αφορετ,κής βαθμολογ,κής 
αξίας. 

Καμμία όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχε, βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. 

0ι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής. ζ 


Β· ί?Ε222ΕΙΪ!5_5ΐίΐ220£ 

Διάρκεια εξέτασης: 0 αναγκαίος χρόνος. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 


·' »Ι. Τβλική βαθμολογία του μαθήματος ίΓναι ο μίσος όρος των 

βσθμολογιών γραπτής και προφορικής «ξέτοσης. 

ΚΥΚΛΟΣ Β* 

ΜΛΟΜΟΑ 1θ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ Η ΠΛΟΙΟΥ 
ΑΓ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚ Η εΚΜΕΤΜΛΕΥΣΗ ΠΛΟΤΟΥ 

1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΛΟΙΑΡΧΙΑΣ_ι_ 

Καθήκοντα αυτού που παοαδίνκι κηι αυτηίι που παοαλαμβάν*ι (η.χ. Επιθεώρησης 
κατάστασης 3κά»ηυς οονάνων ναυσιπλοΐας. αποθηκών υλικόν κλπ. Καθώς και 
έλεγχος τον σχετικών εγγοά*ων).Ενημέοοση ν·η την διαούθμιση τπυ πλοίου, τα 
συστήυατα ασφαλείας και 6·ακυθέηνπσας. χάρτες και ναυτιλιακές εκδόσεις, ήλο 
τα σχετικά με τον ευστάθεια του πλοίου, ποσότητες καυσίμων |ΐο« λιπαντικών, 
νεοηή. έηματας κοι λοιπών εφοδίων τάξει δ ίου, έλεγχος σύνθεσης και οικονομική 
κατάσταση ηλπαώηατης με τις σχετικές εγγοαβές στο πυεοηλάγιο. 

2. ΣΥΜΒ ΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜ ΑΤ ΩΝ ΑΤΑ Θ ΑΛΑΣΣΗΣ; 

Αγγλικό Νομική Σ·ίστηυα. Αρχές Εμπορικού Δικαίου και συμθόσεοζ μεταΦΟΟάς ηοαγμάταν 
δια θαλάσσης (ΐΛΨ ΟΡ 00ΝΤΒΑ0Τ -ΤΕΡΜ5 ΑΝΟ ΟΟΝΟΙΤΙΣΝ5-ΟΟΜ3ΙΤΙΟΝ3 ΑίΟ ΙΑΒΛΑΝΤΙΕΒ 
ΟΟΜΡίΕΧΤΕΒΜΒ -ΙΜΗ_ΚΔ-ΤΕΗΜ5-£ΧΡ«ε55 ΤΕΒΜ5-0/Ρ ΑΒ Α ΟΟΝΤΡΑΟΤ]. 

3. ΝΑΥΛΠΣΗ : 

ΕίΑπ ναύλα^πς. τυποποιημένη ναυλοσύμφωνα. ΤΒΑΜΡΒ.Ι.ΙΝΕΗ3 Τ/0,0ΕυνΕΒΥ,ΒΕΙ1ΕΙ.ΐνΕΙίΥ.. 
Υποχρεώσεις πλοιάοχου σε νΟΥΑβΕ 0/Ρ, Τ/Ο.ΟΓΓ ΗΙΗΕ.ΤΗΑΟΙΝΒ ΙΧΜΙΤ8 Χ«ώ»ΕΝπ«ξήγ»ρτν 
τον σπουδαιστέηων Αηον τον αντιπποσοηευτι»6ν κλασσικών τύπον 0ΕΝ00Ν-ΘΝ.ΤΙΜΕ 

α ’ αξιοπλοτα 

ΑΣ ι οπλοίο πλοίου ί6ΕΑΚ0ΠΤΚΙΝΕ58) σάχωνα με 00ΜΜ0Ν ί.Α». ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ. 

Συνέπειες ανα£ ιοπλο'ίας ίϋΝΟΑΡΟΟ «0ΒΤΗΙΝΕ56). Δόγμα τβν σταδίων αΣ ιοηλοΥρρ. Παιβς 
οπείλει νη αποδείξει 11Ν5Ε4Μ0ΡΤΗΙΝΕΕ5 Ποοαδείγυατα υ· σχετικές αηοφό^έ'δ1κοστηοί*ν. 
3. ΑΠ ΟΠΛΟΥΣ : 

Υπαγοεώτεις οπή τον νουοθ'σία της οηυοίπς του ηληίομ καθώς κοι της τοπικής 
νσυοΑκσίος ας κη· ειδική έ.ντιιπο που απαιτούνται νια οοισυένα λιμάνια του κόσκου 
(ΗΠΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ). ΥπσχοεΛσ*· ις που αποοοέ.ουν από τη 0/Ρ. νηπτική ευπειοία(παραλαβή 
ΝΟΤ10Ε5.ΟυτψΑΗΟ α.ΕΑΗΑΝΟΕ κλπ). Έλεγχος γ·α λαθρεπιβάτες {ποοληπτικά υέτοα κηι 
ενέηγειεε πλοιήηγηυ σε πε«ίπτώση ανακάλυψης λαθρεπιβάτη). 

6 · ΥΠΟΧΡΕΟΣΡΤΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑ Τ ΟΝ ΠΛΟΥΝ; 

Μ/.ηιμνα ωοατίηυ. τήηη.τη ημεηολήνιπυ, τηλεγραφήματα. ΝΟΤΙΟΕΒ ΤΟ <ΗΡ6 κλπ, γενικό 
υποχρεώσεις που αποοοέ.ουν απή τηυς Κανόνες της Χήνης και το 0/Ρ. . 

7.ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ; 

Τι είναι παρέκκλιση, πότε είναι δικαιοληνπυένη κηι πότε ότι, επιπτώσεις οπό 
αδικαιολόγητη παρέκκληση ότι οβορό μεταφορέα/ φορτωτή. μεταοορέα/ναυλωτή, υεταφηηέα/ 
παραλήπτη. Σγετικό παραδείγματα από δικαστικές αποφάσεις. 

0. ΕΚΤΑΚΤΑ_ΣΥΜΒΑΝΤΑ_ΚΑΤΑ_ΤΟΝ_ηΛΟΥΝ: 

Υποχρέωση πλοιάοχου και ενέηγειες του κατά τον πλού και κατάπλου στις παρακάτω 
περιπτώσεις: ασθένεια επιΒαίνοντας . ατύχημα, θάνατος, σύγκρουση· ποοσάραξη. 
πυρκαΤα, ρήγμα, ρυμούλκηση, ζημιά «αοτίου, εκβολή φαητίου. ζημ'ά στο ηλοία, παροχή 
βοήθειας σε ναυαγούς, έκτακτη προσέγγιση σε λιμάνι κατααυγής. κάλεσμα δΙΙΠνΕΥΟΒδ 
(Ρ+Ι αυθ -5Λ_νΛβΕ Α5300ΙΑΤΙΟΝ -0_Λ55ΙΡΙΟΑΤΙΟΝ 500ΙΕΤΥ -ανάλονο την περίπτωση) 

9. ΚΑΤΑ ΠΛΟΥ Σ: 

Ενέργειες πριν απά τον κατάπλου (ΕΤΑ -ΝΟΡ-ΓΡΕΕ ΡΡΑΤίουΕ κλη ^Προετοιμασία εγγράοΟΜΥ 
και καταστάσεων για το λιμάνι κατάπλου.ΝΟΤΙ0Ε5 πηης ενδιπ®εοαυένους{5ΗΐΡΡ£Η5. 

0»ΝΕΒ0,0Ηβ,ΗΚΕΐν« Η·.·,Α-ι .ΝΤδ,ΡΙίΟΤδ κλπ.) 

10. 5ΑΡΕ ΡΟΡΤ/ΒΕΒΤΝ (ασφαλές λιμάνι /προβ λήτα) : 

Ανάλυση τον σιίμοωνα με παόσοατ& δικαστικές αηοβόσεις,(ΑΡΡΐνΕΟ 5ΗΐΡ)βτασμένο 
πλοία, καταλληλότης πληίαυ ποος φόρτωση.ΝΟΡ και ενέαγειες σε πεοίητωση μη αποδοχής 
τους, έ ναοί η χρόνου αναμονής ίΐ_ΑΥ ΤΙΜΕ) και ανάλυση συναφών εννοιών με παρα¬ 
δείγματα 1_ΑΥ ΤΙΜΕ ΟΑΑ.ΟΙΙ.ΑΤΙΟΝ (ΤΙΜΕ 5ΗΕΕΤ),Υπολονισυού χρόνου αναμονής, 
υπεοαναυονής. επίσπευσης (ΕΑΥ ΤΙΜΕ ΟΕΜυΡΠΑΒΕ-ΟΕδΡΑΤΟΗ). 

11. Φ0ΡΤ0ΕΚ. : 

Έναρίη Φόρτωσης. καθυστέρησης έναρξης φάρτωσης. στοιβαδόοοι ΤΑυ_ΤΙΝΕ 
•οοτίηυ. καταλληλότητα φορτίου. ΜΑΤΕ ΒΕ0ΕΙΡΤ5. ΒΑΟΚ ΟΡ ΙΝΟΕΜΝΙΤΥ ΙΒ-ΤΤ^ΗΟ « α , 
σημασία τους, ζημιές φοοτ ίου/πλπίηυ. Σχετικές επιστολές πηος υπεύθυνους. 

12. Π ΕΡΑΣ 00ΡΤΟΣΗΣ: 

ΟΕΑΟ ΕΒΕΙΟΗΤ. ΒΗΟΚΕΝ 6Τα*ΑβΕ, ΓΟΧ ΑΝΟ 00ΜΚ.ΕΤΕ 0ΑΛ60 . εναλλακτικά φοοτ ία. 

Φορτωτικά έγγραφα, Φαοτωτική, Ιδιότητες της, Στοιγεία ·οοτωτικάς, ένγοια. καθαηής 
νοοτωτικής, σημε ία που ποέπει να ελέγχονται πριν υπόγραφε ί, ε ί Λη «οοτοτικών, *ΑΥ 
ΒΒ-Ε5. ηαοατηοήσεις στις Β/Ε’Β κλπ. Ενέργειες πλοιάοχου σε πεηίπτώση διαφωνιών 
υε 5ΗΙΡΡΕΠ5. σχετικές εξουσιοδοτήσεις πρίιί ΡΡΟΤΕΟΤΙΝβ ΑΒΕΝΤ, ενημέοωσπ πλπιοκτηγών 
κήλκσυο Ρ*Ι.Ο_υθ. 

13■ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ^ΧΑΓΗΣ <971 

ΕΕ^ίΡΑί. ΡΑΒΑΜΧΜΤ ΟΠΑίΕΕ. Ανάλυση υποχρεώσεων και εξαιοέσεων. φοοτία καταστρώματος 
σχετικές εγγοακιέΓ στην Β/Ε. 

14 · ΕΗΙΒΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ (5ΑΐνΑΕΕ)^ 

Πως επιτρέπεται από το ΟΟΜΜΟΝ ΕΑ». ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΑΓΗΣ ΕΟΡ 1900 ανάλυση, 
πλεονεκτήματα- καινοτομίες με παλαιάτεοο ΕΟΓ 1972. ΤΟΝΑβΕ ΟΟΝΤΗΑϋΤβ. 5Αί.νΑίΐΕ 
ΑΝΑΡΙΟ (αμοιβή), παράγοντες που λαμθάνανται υη’όψην. 

15. ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Γ ΕΝΙΚΗ ΑΒΑΡΙΑ: 

Ποιά έκτακτα συμβάντα είναι Μεοική ή Γενική Αβαοία^ενέργε»ες πληιάοχαυ, τηόπος 


διακανονισυού. ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΟΡΚΗΙ ΑΜ0ΕΡΣΗΣ 1974 6ΕΝΕΒΑΕ ΑΥΕΒΑΟΕ ΗΙΜ)5, ΑνΕΠΑΒΕ 
ΑΟϋϋΒΤΕΗδ κλπ. 

16. ΡΥΠΑ ΝΤΗ: 

ΜΑΒΡΟΕ73/98 .Γενικά για τις ευθύνες του πλοιάοχου κοι του πλοιοκτήτη που απορ¬ 
ρέουν μετά την ρύπανση {Κάλυφη Ρ4 I ΟΕυΒ-ΤίΧ/ΑΕΠΗ-ΠΗΥδΤΑΕ). 

17 · ΕΚ 8ΕΣΗ ΠΛΟΙ ΑΡ ΧΟΥ : 

ΜΑΡΙΝΕ ΝΟΤΕ ΟΡ ΡΡΟΤΕ5Τ ή ΜΑΒΤΕΡ'5 ΡΗ0ΤΕ5Τ πότε και πως εντάσσεται που κατατίθεται 
σύμφωνα με εθνική και Διεθνή νομαθεσίο και πρακτική, Συμπληηωματική εκθεση 
ΜΑΡΙΝΕ ΕΧΤΕΝΟΕΟ ΡΒ0ΤΕ5Τ. 

β : ΝΑΥΤΙΚΗ Α Σ ΦΑΛΙΣΗ 

1. Σύντομο ιστορικό: 

σε σχέση με τα αίτια δημιουργίας της ναυτικής ασφάλισης 

2. ΙΧΟΥ‘6: 

διαχωοισμόςτουε από τον Νηογνώυοχπ ΙΧΟΥ'6 διαοοο&των απ< 5 άλλους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς. Ινστιτούτο Ασφαλιστών Λονδίνου, ΙΧΟΥ'ε Μεσίτες. 

3. θεμελιώδεις αρχές Μ.Ι.Α. 1906 

Ορισμός και θεμελιώδης αρχή ναυτασφάλ·σης. πκηιληπτική διαδικασία ναυτασοάλισης 
πλοίου (τι είναι 6ΕΙΡ - ΟΟνΕΡ ΝΟΤΕ - ΙΝδϋΒΑΝΟΕ ΡΟ-ΙΟΥ -ΡΡΕΜίυΜ-ΟΕΗΤΙΡΙΟΑΤε ίΓ 
ΙΝδυΗΑΝΟΕ) ναυτική πεηιπέτειο . ναυτιλιακός κίνδυνος, ασφαλίσιμσ συμφέοον, καλή 
πίστη, εγγυήσεω^άμεση αιτία, μπ κα>*πτόμενοι κίνδυνοι, αλλαγή ταξειδίου,ΟΕνίΑΤΙΟΝ. 

4. Απώλειες: 

Πραγματική, υποτιθέμενη, τεκμαρτή, συμβιβαστική ολική αηώλεια / μερική αβαοία, 
γενική αβαπία, υέ.θοδας αποζημίωσης πλοίου σε γενική αβαοία. 

5 · Απαλλαγή. : 

ΟΕΟυΟΤΙΒΕΕ (Τ* ήταν , τι είναι σήμεοα) 

6. Το συμβόλαιο και οι όοοι του: 

•ϋοοι του Ινστιτούτου (6οης «ιυοιηΧοΤας. κίνδυνο* καλυητίυινοι. 3/4 ,υθΰνη οοδ 
σύγκρουση και όοος των προσφορών και ειδοποίηση για απαίτηση. . 

7. Επιστροφές ασφαλίστρων: 

Κατηγοοίες παράδειγμα αντίστοιχο 

β. ρλ ι αυβδ: 

Προέλευση, σκοπός, κατηγοοίες κάλυφπς. ΜΕΙΒΕΡ5ΗΙΡ 
δ. ΒΑΕνΑΒΕ Α55001ΑΤΙ0Ν: 

Ιστορικό δημιουργία, σκοπός, υπηρεσίες, κλπ, 

γ: ΝΗ ΟΓΝΟΜΟΝΕ Σ - ΕΠΙ ΘΕΠΡΗΣΕΙΣ: 

1. ε.ε.π. (σκοπός, οογόνωσπ, αποστολή) 

2. Νηογνώμονες (ιστορικό, ορισμός, σκοπός, οργάνωση, αποστολή,κυριότερον νηογνώμονες 
αναγνωρισμένοι, από το Ελληνικό κράτος- Ι.Α,Ο.δ. - κανόνες νηογνωμόνων). 

3. Βιβλίο κανόνων των νηογνωμόνων (Γενικές Απαιτήσεις- Απαιτήσεις για Κύρια και 
Πρόσθετη Κλάση- Διαδικασία κατάταξης πλοίου σε κλάση - ΔιατήοησηΚλάσης- Ανάκληση 
Κλήσης- Ανακατάταξη σε Κλάση). 

4. Χηρακτηηι,τυοί Κύριας και Πρόσθετης Κλόσης. 

5. Επιθεωρήσεις 

α.· Γενικές Απαιτήσεις για Κύοια Κλάση - Έκταση Επιθεωρήσεων (αρχική επιθεώρηση 
περιοδικές επιθεωρήσεις - συνεχείς επιθεωρήσεις- έκτακτες ετΤιθεωρήσεις- 
επιθεωρήσεις σε πλοία:- παροπλισμένα - εκτιμητικές επιθεωρήσεις - ΥΕΑΡ ΟΡ 
ΕΡΑΒΕ) 

β. ΕιΛικές απαιτήσεις για ποόσθετη κλάση - έκταση ηεοιοδικών επιθεωρήσεων για 
πρόσθετη κλάση (δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετοελαίου - υγροποιημ&ν αεοίον- 
χημικών,πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων - μετοΦοοάς αυτοκινήτων - 
συστήματα κατάδυσης- ψυκτικές εγκαταστάσεις - ποόσθετη πΛτστασία από 
πυρκαΐΑ - ουτοματισυός μηχανημάτων - συστήματα γέφυοας) 

6. Έγγραψα και πιστοποιητικά (ηεοινραβή και διάρκεια ισχύς τπυΓ, ηαιο μέοητ 

ταυ πλοίου καλύπτει το καθένα - διαδικασία ανανέωσης ή έκδοσης νέων, ευθύνη 
πλοιάοχου.) 

Δ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑ Ρ ΙΑΣΜ Ο Σ ΠΛ0ΙΑ/Τ ϊΠ τ 

1. Γενικά πεοι λογαριασμού πλοιάρχου(ορισυός - απαραίτητα στοιχεία λογαριασμού 
- συνέπειες κοι ευθύνες από οικονομική διαχείριση - λογιστική παρακολούθηση 

πλοιάοχου από τη ναυτιλιακή επιχείοηση). 

2. Συμπλήοωσπ έντυπου για ηληοωμές πλοιάρχου. 

3. Τροβηδοσία. 

4. Μισθοδοτικός πίνακας. 

5. Ανακεφαλαίωση γενικού λοναριασυου πλοιάρχου 

(έλεγχος υπόλοι-που - εύρεση καυ διόρθωση λαθών Πλοιάρχου ή επιχείρηση 
συμφωνία και κλείσιμο λογαριασμού). 

6. Ατομικοί λογαριασμοί πληρώματος 

7. Φορολογία ναυτικών και απόδοση 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

Βαθμολογική βάση : 60 

Τρόπος εξέτασης : Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης ; 3 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται τουλάχιστον £ ερωτήσεις, 
που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας. 

Κα^μία όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη 
από 20 μονάδες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των προβλη¬ 
μάτων - ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 
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Λ Α ^ΠΙ9ΑΙΗΓΑ;#βΡΙΗΓ3 

1. Ανάπτυξη και επεξήγηση της Διεθνούς Σύμβασης ΚΑΡΡΟί 7>|78 
(Κανονιμσός για την αποφυγή ρύπανσης από πετρελαιοειδή-Κανονισμός για τον έλεγχο 
της ρύπανσης από υγρές τοξικές ουσίες χύμα-Κανονισμός για την αποφυγή ρύπανσης από 
επιβλαβείς ουσίες μεταφερόμενες δια θαλάσσης σε συσκευασία ή εμπορευματοκιβώτια φο¬ 
ρητών δεξαμενών και σιδηροδρομικά βυτιοφόρα οχήματα-Κανονισμός γαι την αποφυγή ρύ¬ 
πανσης της θάλασσας από τα λύματα του πλοίου-Κανονισμός για την αποφυγή ρύπανσης της 
θάλασσας από τα λύματα του πλοίου-Κανονισμός για την αποφυγή ρύπανσης από τα απορρί- 
ματα των πλοίων-Τήρηση βιβλίου πετρελαίου). 

2. Υπολογισμός 0 Μ σύμφωνα με Δ.Σ.Γ.Φ 

Προβλήματα.(καύσιμα-νερό-φορτίο-ύφος εξάλλων-βύθισμα σε διάφορες πυκνότητες νερού) 

1. Γενικές έννοιες πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου 

(προέλευση - σχηματισμός - σύσταση - απόσταξη - σημασία μεταφοράς του 
για την Ναυτιλία και παγκόσμια οικονομία). 

2. Βασικές ιδιότητες του πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου(πίεση εξάτμισης 
Τν/Ρ - ΚΙ/Ρ - σημείο ανάφλεξης - σημείο καύσης - σημείο βρασμού - ιξώδες 
(ρευστότητα υγρών) - χοξικά αέρια- Τίν - εύφλεκτα αέρια - ΙΓΙ - ϋΓΙ - 
Π.ΑΜΝΑΒΙΙΙΤΥ ΟΙΑβΗΑΜ - Ταξινόμηση - επεξήγηση των κυριοτέρων όρων που 
χρησιμοποιούνται διεθνώς κατά τον χειρισμό φορτίου και έρματος). 

3. Πηγές ανάφλεξης - στατικός ηλεκτρισμός - προφυλάξεις που λαμβάνονται. 

4. Ανάπτυξη και επεξήγηση της διεθνής σύμβασης 50ΕΑ5 74}78 (συστήματα προ¬ 
στασίας δεξαμενών φορτίου κατά της πυρκαίάς και έκκρηξης - ΙΝΕΒΤ 0Α5 
5Υ5ΤΕΜ). 

5. Ανάπτυξη και επεξήγηση του διεθνή οδηγού ασφαλείας πετρελαιοφόρων και 
εγκαταστάσεων ξηρά Ι500ΤΤ (κυρτότερες διαδικασίες που τηρούνται και μέτρα 
ασφαλείας που λαμβάνονται κατά τον χειρισμό και μεταφορά φορτίου και 
έρματος πχ προετοιμασία χειρισμού φορτίου - φόρτωση - πλους - εκφδρτωση - 
ερμητισμός). 

6. Κυρτότερες προφυλάξεις που πρέπει, να λαμβάνονται κατά τον χειρισμό και 

μεταφορά νω* υγροποιημένων αερίων,σύμφωνα με τους διεθνείς Κα¬ 

νονισμούς. 

• !9?Ιίί™ 

1 · ?ύ 9 τωστ]_ξτ)ρώυ_ϊορτίων_χύμα^εκτ 05 _από_σιτορά 2 

Ανάπτυξη και επεξήγηση του Κώδικα του ΙΜΟίϋΟΟΕ ΟΓ 5ΑΓΕ ΡΒΑϋΤΙΟΕ ΓΟΚ 
501 Ιί> ΒΙΟ ΕΑΚΟΟΕ5) Κίνδυνοι κατά τη μεταφορά. Γενικές προφυλάξεις 
Σχετικά πιστοποιητικά. 

2. Φόρτωση Γενικού Φορτίου 

Ειδικές φροντίδες κατά την μεταφορά γενικού φορτίου- ΚίΙνοΝΙί»^ για 
την μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων στο κατάστρωμα,Στοιβασίά οχημάτων και 
μονάδων φορτίου στα θ|Γ.Προβλήματα που δημιουργούνται.Μέτρα που λαμβάνονται 
πριν και κατά την φόρτωση. 

3. Φόρτωση επικινδύνων φορτίων σε συσκευασία. 

Ανάπτυξη και επεξήγηση του κεφαλαίου VII 50ΕΑ5 74}78 και του κώδικα 
(I.Μ.0.0.)για την μεταφορά επικινδύνων φορτίων.Τρόπος χρήσης του κώδικα 
και βασικές ενέργειες κατά την μεταφορά επικινδύνων φορτίων σε 00ΝΤΑΙΝΕΗ5. 

4. Φόρτωση φορτίων που μεταφέρονται σε Φύξη. 

Ψυκτικοί χώροι.Κατηγορίες φορτίων.Προετοιμασία κυτών.Επιθεώρηση πριν από 
τη φόρτωση και σχετικά πιστοποιητικά.Παραλαβή και στοιβασία φορτίου. 

Φροντίδες κατά την μεταφορά. 

5. Κανονισμοί γραμμών φόρίωσης 

Ανάπτυξη και επεξήγηση της ΔΣΓΦ του 1966·για πλοία γενικού φορτίου και 
πλοία μεταφοράς ξυλείας.Γενικές διατάξεις και διατάξεις που αφορούν του 
Πλοίαρχο.Διεθνής Σύμβαση 1969 περί καταμέτρησης των πλοίων γενικά. 

6. Μεταφορά ξυλείας 

Μεταφορά ξυλείας στο κατάστρωμα σε πλοία που έχουν χαραγμένες τις γραμμές 
φόρτωσης ξυλείας σύμφωνα με ΔΣΓΦ 1966.Συστάσεις ΙΜΟ για τη μεταφορά ξυλείας 
στο κατάστρωμα σε πλοία γενικού φορτίου. 

— Κατά τις πρακτικές εφαρμογές και τα εργστήρια 8α αντιστοιχεί ένας Καθηγη¬ 
τής σε κάθε 10 σπουδαστές το πολύ. 


ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση ι 40 

Τρόπος εξέτασης : Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης ι 3 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίδονται τουλάχιστον ερωτήσεις 
που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμία όμως ερώτηση δεν 
επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από μονάδες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των προβλημάτων 
ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 


ΚΥΚΛΟΣ : Β 
ΜΑΘΗΜΑ : 3ο 

ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Α' Υποτύπωση 

1. Επεξήγηση μεθόδων υποτύπωσης "αληθούς" και "σχετικής" με ανάλυση του αρχικού 
τριγώνου υποτύπωσης.Σημασία των τριών πλευρών του αρχικού τριγώνου και τι αντιπρο¬ 
σωπεύει κάθε μιά.Ιδιαίτερη ανάλυση της πλευράς της "σχετικής κίνησης". Βοηθητικά 
τρίγωνο αλλαγής πόρειών.Περιπτώσεις που δεν σχηματίζεται τρίγωνο.Βοηθητικό τρίγωνο 
μεταβολής ταχύτητας αυξανόμενης-ελαττούμενης.Περιπτώσεις που δεν σχηματίζεται αρχι¬ 
κό τρίγωνο.Χρήση διαφόρων τύπων αβάκιωνίελληνικών,αγγλικών,αμερικανικών)για την υπο¬ 
τύπωση και εφαρμογή υποτύπωσης "αληθούς" και "σχετικής" πάνω σ'αυτά με ποικιλία 
ασκήσεων. 

Β' Απομιμητές Ραντάρ 

1. Σύντομη επεξήγηση του χειρισμού των συσκευών ραντάρ που διαθέτει το ΚΕΣΕΝ. 

Αναδρομή στα άρθρα και παραρτήματα του Διεθνούς Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεως 
που είναι σχετικά με τη χρήση του ραντάρ. 

2. Εκτέλεση σειράς ασκήσεων στις οποίες Θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά υποτύπωση 
τόσο σε ανοικτή Θάλασσα όσο και σε ακτσπλο'ία(οι ασκήσεις δεν διακόπτονται για σχόλια 
ή κριτικές - μετά το τέλώς κόβε άσκησης ακολουθεί συζήτηση μεταξύ σπουδαστών και 
εχαπιδευτή - η συζήτηση είναι ανεπίσημη και ανοίγεται από τον εκπαιδευτή,που δίνει 
όλα τα στοιχεία της άσκησης για ανάλυση,χωρίς να προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις 
του - ο εκπαιδευτής διευθύνει τη συζήτηση και παροτρύνει τους σπουδαστές να σχολιά¬ 
ζουν τους χειρισμούς που έγιναν,να εκθέτουν τις απόψεις τους και Λ ακούουν τα σχόλια 
των συναδέλφων τους - κατά τη διάρκεια της συζήτησης,που πρέπει να γίνεται σε στρογγυ¬ 
λό τραπέζι και όχι σε θρανία,χρησιμοποιούνται ομοιώματα πλοίων για να υπάρχει περισ¬ 
σότερο ενδιαφέρον - η εκπαίδευση γίνεται με ασκήσεις στον απομιμητή ραντάρ με τη 
χρησιμοποίηση κινούμενων στόχων). 

Σημι Κατά τις πρακτικές εφαρμογές των ΝΗΟ θα αντιστοιχεί ένας καθηγητής σε κάθε 10 
σπουδαστές το πολύ. Ειδικά για την εκπαίδευση στους απομιμητές ΚΑΟΑΒ επιτρέπονται 2 
σπουδαστές σε "ΙΔΙΟ ΠΛΟΙΟ". 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 70 

Τρόπος εξέτασης : Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται δύο ισοδύναμες ασκήσεις 
Κάθε άσκηση έχει τουλάχιστον 3 στόχους και 

αποτελείται από πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.Οι απαντήσεις 
να δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛ0Σ_Γ 
(ίάθημα Ιο 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ_ΕΥΣΤΑθ£ΙΑΣ 

1. Πίνακες και διαγράμματα 

Εκμάθηση-χρησιμοποίηση πινάκων και διαγραμμάτων εγχειριδίων 
φόρτωσης πλοίων. 

2. Φόρτωση πλοίου 

Εξέταση και σχολιασμός εργασιών ολικής φόρτωσης πλοίου με διάφορα 
είδη φορτίων. 

3. Στοιχεία ευστάθεια 

Σύντομη επανάληψη βασικών στοιχείων ευστάθειας 

4. Εγκόρισες κλίσεις 

Πείραμα ευστάθειας-Σκσπός και τρόπος εκτέλεσης του. 

Προϋπολογισμός εγκαρσίων κλίσεων-αντιμετώπιση εγκσρσίών κλίσεων.Αναρτημένασ 
βάρη και επίδραση τους στην ευστάθεια-Προβλήματα και δυσκολίες πλοίων που 
φορτοεκφορχώνουν βαρέα φορτία.Προβλήματα στα πιο πάνω. 
ι5. Ευστάθεια μεγάλων κλίσεων 


Διασταυρούμενες καμπύλες ευστάθειας-Καμπύλες στατικής ευστάθειας-Διορθώσεις 
καμπύλης στατικής ευστάθειας εξαιτίας εγκάρσιας και κατσκόρυφης μετατόπισης 
του κέντρου βάρους του πλοίου.Προβλήματα στα πιο πάνω. 

'6. §22ϊ$§£Σ5_ϊ5Σίϊ-22!ΚΓθβ22!ίΒ2§!ΚΣ§£§9Η2ί!Σ21ί29 

Απώλεια ευστάθειας από κατάκλσση-διαχωρητότητα. 

Κατακλυσιμο μήκος.Στεγανή υποδιαίρεση-ταχύτητα καταβύθισης ιΑοίου. 

Ευστάθεια στην προσάραξη. 

Ευστάθεια πλοίου κατά τον δεξαμενισμό. 

7, Σιτηρά 

Απαιτήσεις κανονισμών 501Α5 1974.Υπολογισμός ευστάθειας κατά την φόρτωση 
σιχηρών.Συμπλήρωση σχετικών εντύπων. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3· δυναμική Ευστάθεια 

Εισαγωγή-Έννοια δυναμικής ευστάθειας-Απομέυουσα δυναμική ευστάθεια. 
Ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια ευστάθειας πλοίου.Στοιχεία δυναμικής ευστάθειας 
που χρησιμοποιούνται στην συμπλήρωση εντύπων σιτηρών. 

9. Υπολογισμός εκτοπίσματος από τα βυθίσματα(ϋΚΑΓΤ δΙΙΚνΕΥ) 

Αναγωγή βυθισμάτων σε βυθίσματα στις καθέτους 

Διόρθωση για κδμφη.Διορθώσεις για διαγωγή- Διόρθωση πυκνότητας. 

Διόρθωση στάθμης δεξαμενών 
Προβλήματα στα πιο πάνω. 

Σημ. Κατά τις πρακτικές εφαρμογές και τα εργαστήρια θα αντιστοιχεί ένα 
καθηγητής σε κάθε 10 σπουδαστές το πολύ. 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

Βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων. Δίνονται τουλάχιστον πδνΤέ 
ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετικής Βαθμολογικής αξίας. 

Καμμία όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από 
* ϋΟ μονάδες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των 
προβλημάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Γ' 

Μάθημα 2ο 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΟΡΟΛΟΓΙΑ 


1. Εισαγωγή 

Ορισμός μετεωρολογικοί τομείς.δραστηριότητες - διάρθρωση μιας μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας - παγκόσμιος μετεωρολογικός οργανισμός (Η.Η.Ο.). 

2. Άνεμος - Κύμα 

Νόμος του ΒΙ)Υ ΒΑΙίΟΤ ανεμομετρικές κλίμακες.μονάδες μέτρησης της έντασης 
ανέμου κλίμακα ΒΕΑυΓΟΚΤ.θαλάσσια κύματα και αποθαλασσία,τοπικοί άνεμοι 
Μεσογείου. 

3. Αέριες μάζες,Μέτωπα Ισοβαρικά συστήματα 

Ορισμοί βασικοί τύποι αερίων μαζών Ρ.Τ # ι ^ 

Διάφοροι τύποι Μετεωρολογικών μετώπων,ειδικά χαρακτηριστικά χρήσιμα γαι 
την αναγνώριση των και την κίνησή των. Λαίλαπα,ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
στρόβιλοι,σίφωνες υφέσεις αντικυκλώνες,βαρομετρικός αυχένας,ανάπτυξη όλων 
αυτών των συστημάτων.Τροπικοί κυκλώνες(Τ·Κ)πλήρης και λεπτρμερής ανάπτυξη 
των εμφάνιση εξέλιξη συνήθη πορεία,γενική περιγραφή - καιρικά φαινόμενα. 
Ενδείξεις προσέγγισης (Τ.Κ.). 

Προσδιορισμός της διεύθυνσης και της απόστασης του Κέντρου ενός Τ.Κ. 

Διαφορές μεταξύ Τ.Κ. και εξωτροπικών υφέσεων.Κατάλληλοι χειρισμοί γαι την 
αποφυγή του επικίνδυνου μέρους του τροπικού κυκλώνα.Αναγνώριση ενός Τ.Κ. από 
φωτογραφίες δορυφόρου. 

4. Πάγος και Παγόβουνα - Θαλάσσια Ρεύματα Β. Ατλαντικού 

Ορισμοί.εποχιακή κίνηση πάγων,μετεωρολογικά και λοιπά φαινόμενα που 
συνοδεύουν τα παγόβουνα σαν ενδείξεις προσεγγίσεως σε παγόβουνα. 

Επίδραση των θαλασσίων ρευμάτων του Β.Αυτλαντικού στην τροποποίηση του 
καιρού και του κλίμακος στην περιοχή του. 

5. Μετεωρολογικοί Κώδικες - Χάρτες ανάλυση ερμηνεία 

Συνοπτικός μετεωρολογικός κώδικας 5ΥΝ0Ρ ερμηνεία των βασικών συμβόλων του. 
Κώδικας για μετεωρολογικές παρατηρήσεις από θαλάσσιους σταθμούς{5ΗΙΡ). 
Μετεωρολογικός συνοπτικός χάρτης,σύνταξη ανάλυση.Χάρτες ανώτερης ατμόσφαιρας 
Β50 , 700 , 500 ,300 και 200 ,συσχέτιση των με το συνοπτικό 

χάρτη επιφάνειας,ανάγνωση ερμηνεία και μελέτη των χαρτών. 

6. Πρόγνωση 

“Τεχνική της πρόγνωσης,συνδιασμός χαρτών επιφάνειας και ανώτερης ατμόσφαιρας 
για την μελλοντική κίνηση και εξέλιξη των συστημάτων. Διάφοροι μέθοδοι της 

πρόγνωσης,κανόνες που διέπουν τις βασικές μαθόδους. 

Είδη προγνώσεων και προγνωστικά στοιχεία για κάθε είδος. 

Πλήρης περιγραφή πρόγνωσης για την ΝΑΥΤΙΛΙΑ με παραδείγματα,έκτακτο 
δελτίο κακοκαιρίας (ΟΑίΕ ΗΑΚΝΙΝΟ) με παραδείγματα. Ασκήσεις μελέτης χαρτών 
και εκποιήσεων προγνώσεων για διάφορα ταξίδια επί του χάρτου. 

Επίσκεφη στην Ε.Μ.Υ. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση : 60 

Τρόπος εξέτασης : Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης: 2 1|2 όρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται τουλάχιστον ΟώΥΤ£ερωτήσεις 
που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής, αξίας.Καμμία όμως ερώτηση δεν 
επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από μονάδες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των προβλημά¬ 
των-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή ταυς.^ 


ΚΥΚΛυΣ Γ 
ΠΑΟΗΠΑ 

ΝΟΥΤΙΚϋ_ΔΙΚΑ[Λ 

Α^.6ΙΧΑΓ0ΓΙIΑΠι>_.ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ' ΤΗΝ 
ΠυΐΝ1ΚΗ_άΙ Κ0Ν0ηΐΑ 

1» Γενικές έννοιες - δίκαιο, ηθική ,χρηστό κσι συναλλακτικό ήθη, καλή 
πίστη πηγές και διακρίσεις του δικαίου. 

2. Φυσικό πρόσωπο: έννοια καταστάσεις τέλος,Νομικά πρόσωπο: έννοια 
διακρίσεις και εφαρμογή στο ναυτικό δίκαιο. 

3* Δικσιοπροξίες : έννοια; είδη , προϋποθέσεις αδικοπραξίες, έννοια, 
προϋποθέσεις και εφαρμογή στο ναυτικό δίκαιο. 
έ· Έννοια εγκλήματος και ποινής. Λόγοι που σίρουν το άδικο, τον κατα¬ 
λογισμό και το αξιόποινο, διακρίσεις εγκλημάτων κ^ι ποινών.Απόπειρσ 
και συμμετοχή .Τοπικό και χρονικό όρια ισ^ύυς των ποινικών νόμων. 

5^ Ποινική διαδικασία: προδικασία (προανάκριση, τακτική ανάκριση , δι¬ 
καστικό συμβούλιο ) και κύρια διαδικασία, Ποινικό δικαστήρια. 

Β. ΔΗΠϋΣ Ι0_ _ΚΑΙ _ IΔΙ «ΤΙ Κυ_Ν ΑΥΤΙ ΚΏΔΙΚΑ Ιο 

1. Έννοια και νομική διάκριση πλοίων , συνέπειες. Ναυπηγήματα. Εξοτο- 
μίκευση (χαρακτηριστικό γνωρίσματα), εθνικότητα και νηολόγηση του 
πλοίου . 

2· Κυριότητα, πλοιοκτησία, συμπλοιοκτησία και εφοπλισμός του πλοίου 
Κτήση κυριότητας πλοίου. 

3· Ναυτική υπόθήκη. Νουτικό προνόμια,Συντηρητική και αναγκαστική κατά¬ 
σχεση. 

Σύγκρουση πλοίων.Επιθαλάσσια αρωγή. 

5. 0 Πλοίαρχος: Εξουσίες κοι καθήκοντα Πλοιάι χου ΜΓ δημόσιου λειτουργού 
(ληξιαρχικό, συμβυλαιυγρσφικό, σνοκριτικό και διοικητικό κοθήκυντσ) 
Υποδείγματα πράξεων 

6 · 1 Ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις.Ναυτικό εγκλήματα. Πειθαρχικό 
παραπτώματα, πειθορχικές ποινές και πειθαρχικό όργανα. 

2· Διυικητ ι κός'ελεγχος ναυτικών ατυχημάτων ΑΓΝΑ. 

1· Έννοια, πηγές κοινωνικοποίηση, ϋ Πλοίαρχος και το πλήρωμα.Σύμ¬ 

βαση νουτυλύγησης. Ναυτολόγιο υποχρεώσεις και καθήκοντα ναυτικού, 
πλυ.οκιήτΓ) και εφοιιλ ι στή,Υποδκ ίγμυτο πράξεων. Προστασία ναυτικού. 
Παλιννοστηση ναυτικού. Ανήλικοί και αλλοδοπυί ναυτικοί. Κοινωνική 
ασφάλιση νουτικών.Αοφαλιστικό ταμείο και ιστρυφορμοκευτική περί¬ 
θαλψη . 

2, Σύνθεση προσωπικού πλοίων. Κανονισμοί εργασίας και υπηρεσίας πλοίων. 
Δ. ΔΙΕϋΝΕΣ_ΝΑΥΤΙΚϋ_ΔΙΚΑ1υ^^ΔΙΚΑΙυ_ΤΗΣ_0ΑΑΑΣΣΑ£)_ 

1·. Έννοια,σημασία,πηγές και διαίρεση .Διεθνές καθεστώς λιμονιώυ χω¬ 
ρικών υδάτων και ανοιχτής θάλασσας. Υφαλοκρηπίδα. 

2 · Νομική θέση του πλοίου στο λιμάνια, στο χωρικό ύδοτσ και στην οναι,κτπ 
θάλασσα. Στενό κοι διώρυγες,. . 

3·| .Τα εμπορικό πλοία σε περίπτωση πολέμου.Ουδέτερο πλοία. Λαθρεμπόριο 
/πολέμου και συνέπειες του. 

ΕΞΕΤΑΣΗ^ 

Βαθμολογική βάση: 6ϋ 
Τρόπος εξέτασης: Γραπτό 
Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δ Γ το ι τουλάχιστον 
ερωτήσεις που μπορεί να είναι διοφυρετικής βαθμολογικής αξίας. Καμ- 
μίο όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξίσ μεγαλύ¬ 
τερη οπό 30 μονάδες. 

ϋι ερωτήσεις μπορεί να είναι τββρσπλής επιλογής. 

ϋι απαντήσεις των προβλ.'ιμότων-φρκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται 

με επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Γ 

ΜΑΘΗΜΑ 4ϋ 

1. Τυ περιεχόμενο του ΔΚΑΣ θεωρείται γνωστό.Η διδαακσλίσ θα περιο¬ 
ρίζεται στην ερμηνεία του ΔΚΑΣ όπως αυτή διαμορφώθηκε οπο τη 
διεθνή νομολυγιο.Κοθε περίπτωση θα συνοδεύεται απυ σχετικό παρά¬ 
δειγμα υπόθεσης που έχει εκδικασθεί.(δεν διστίθεται χρόνος διδα¬ 
σκαλίας για πληροφοριακό θέμοτο πυυ περιέχυνται στον Κανονισμό 
και τσ Παραρτήματα του). 

2. Διαχωρισμός θαλάσσιος κυκλοφορίος.Αρχές που τον διέπουν 
Σχετικό συστήματα. 

3. Υποχρεωτικό εξετάζεται ολόκληρυς ο ΔΚΑΣ σε συνδισσμό με του κα¬ 
νόνες διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλ «,ερίσς 

ΕΞΕΤΑΣΗ^ 

Βαθμολογική βόση:9ϋ 
Τρόπος εξέτασης: Γραπτό 
Διάρκεια εξέτασης: I 1/2 ώρα 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δί^οντιι 60 ερωτήσεις 
τετραπλής επιλογής και ίσης βαθμολογικής οξΓσς 
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ΚΥΚΛϋΙ_Γ_ 

Μό θ^α_5ο 

ΑΓ_ϋΡΓΑΝαΣΗ_ΠΛϋΐυΥ_ 

Τι «Γναι οργάνωση και τι επιδιώκει αυτή σε κ όΒε τομέα της ζωής του 
ανΘρώιτϋυ-Βοσικές αρχές οργάνωσης - Το πλοίο σαν μονάδα της γενικό¬ 
τερης οργάνωσης της επιχείρησης που ανήκει - η οργάνωση του πλοίου 
βάσει του είδους του κοι της αποστολής του -σχέσεις με τις αρχές 
- συμμόρφωση με τους νόμους (ρθνικούς και διεθνείς). 

§:_ΔΙ0ΙΚΗΙΗ_ 

Τι είναι διοίκηση -διοικητική λειτουργία -σχέσεις διοικητού και 
διοικουμένων -ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις ανθρώπινες 
σχέσεις και την ατομική συμπεριφορά -εθνικός χαρακτήρας και κατάλ¬ 
ληλη μεταχείρηση των ξένων μέσα στο πλοίο -σεβασμός προς το ήθη 
και έθιμα των ξένων μέσα στο πλοίο -επίδραση της θάλασσας στο χσρβ* 
κτήρα του σνβρώπου.Οικονομι κ ή, πολιτική κσι στρατηγική σημασία 
της θάλασσας στην ενός λαού* - συνιστσμένη συμπεριφορά ατόμων 
ομάδας -χαρακτηριστικά αυτής - ιδιοσυγκρασία του Έλληνα σαν μέλος 
αμάδας -πειθαρχία κσι ηθικό -είδη πειθαρχίας και επιβολή ποινών 
-είδος πειθαρχίας που ταιριάζει στον Έλληνα, το ηθικό ομάδας ατό¬ 
μων - ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος -σημασία και τρόποι ανάπτυξής 
του 

Που δα αφορούν δέματα Πλοιάρχου σε περίοδο πολέμου ή κινητοποίησης» 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

Το μάθημα αυτό δεν εξετάζεται. 

Μάθημα 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

(Διδάσκεται και στους τρεις κύκλους. Εξετάζεται μετά την φοίτηση και στους τρεις κύκλοι 

1. Ερωτήσεις και απαντήσεις θεμάτων καθημερινής ζωής στην εργασ.ία-ορδογραφία- 
ανάπτυξη παραγράφων-αναγνωστική κατανόηση-συνομιλία. 

2. Γενική ορολογία του ναυτικού περιβάλλοντος 

3. Ορολογία,κείμενα και διάλογος με θε'μπτα: —■ 

Τύλοι,δομές και διάταξη χώρων πλοίου.Εξοπλ· ιμός ασφάλειας επιβατών. 

Εξοπλισμός ναυσιπλοίας.Ενέργειες και χειρισμοί για την ασφάλεια και τη 
διάσωση του πλοίου.Χειρισμοί και χρήση του εξοπλισμοί για τη ναυσιπλοΐα. 
Μετεωρολογικά και κλιματικά φαινόμενα.Ελικόπτερα.Αλιείσ*Στοιχεία Υγιεινής 
νοσηλείας.Διάσωση και ρυμούλκηση πλοίου.Υποχρεώσεις κατά την είσοδο σε λιμάνι. 
Φορτώσεις,σχετικός εξοπλισμός κσι χειρισμοί.Προστασία περιβάλλοντος,επικίνδυνα 
φορτία^ Χρήση λεξιλογίου ΙΜΟ. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση : 60 

Τρόπος εξέτασης : Γραπτά και προφορικά 

Διάρκεια εξέτασης : Γραπτή: 2 ώρες.Προφορική ο αναγκαίος χρόνος 

Βαθμολογία : 0 μέσος όρος της γραπτής και προφορικής βαθμολογίας 

Α. Γραπτή εξέταση 

1. Ελεύθερη μετάφραση αγγλικού κειμένου που αποτελείται από 600 περίπου 
γράμματα και έχει σχέση με τη διεξαγωγή της υπηρεσίας στο πλοίο. 

Το κείμενο μπορεί να διανέμεται έντυπο στους σπουδαστές. 

2. Σύνταξη στα αγγλικά επιστολής,αναφοράς ή ημερολογίου που θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον 100 λέξεις.Δίνονται τα κύρια σημεία του θέματος. 

3. Σύνταξη τηλεγραφήματος στα Αγγλικά που περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 λέξεις 
στο κείμενο για θέμα που σχετίζεται με επείγουσες υποθέσεις του πλοίου. 

Β. Προφορική εξέταση 

1, Απόδοση στα αγγλικά της έννοιας ενός αγγλικού κειμένου τουλάχιστον 10 στίχων 
που το διαβάζει ο εξεταστής ή αναπαρα'γεται με ηλεκτρονικό μέσο. 

2. Απάντηση σε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις για θέματα της καθημερινής ζωής 
σχετικά με.το πλοίο. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΕΕΤΛΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α' ΤΑ3ΗΣ 

ΚΤΚΑΟΕ_Α 

Μάθη^α^Ιο 

θε^δτνμ$ι®-ι®ϊαλοςη_ 55ΏΓ2Ι5Ϊ-5 

ΜΚΡΟΕ_Α_^ΘΒΡΜ0ΔΤΝΑΜΤ^Η 

Α ΈΙ ΣΑΓΩΓΗ_ ΣΤΙΣ_ ΒΑΣΙΤΒΣ^ ΑΡΧΕΣ_ ΤΗΣ_ ΘΚΡΗΟΔΤΝΑΜΤΧΗΣ 
I. θερμοδυναμικές ιδιότητες,έργο,θερμότητα,το κύκλο,πρώτος νόμος 
της θερμοδυναμικής και αξιώματα. 

2· Διεργασίες(υπό σταθερό όγκο,υπό σταθερή πίεση,«διαβατική, 
ισοθερμοκραοιακή,πολυτροπική)· 

3* Αρχές του Λεύτερου Νόμου της θερμοδυναμικής,(θερμικές-ψυκτικές 
μηχανές) .Αρχές εντροπίας,κύκλο ΟΑΗΝΟΤ. 

4. Ασκήσεις. 


1. Το κύκλο αέρα ΒΙΒδΕΙ(ανάλυση διεργασιών,απόδοση κριτήρια συμπε¬ 
ριφοράς). 

2. Το κύκλο αέρα 0ΤΤ0(ανάλυση διεργασιών,απόδοση κριτήρια συμπερι¬ 
φοράς). 

3. Το κύκλο ΒΟΛΙ.(ανάλυση διεργασιών,απόδοση κριτήρια συμπεριφοράς)^ 

4» Σύγκριση 0ΤΤ0 ΜΕΘΕΙ 

5. Ασκήσεις. 

ΓΈΎΚΜ^ΙΣΙΤΟΣ ΑΤΒΟ Τί 

1. Το κύκλο ΗΑΝΚΤΝΕ-κριτήρια συγκρίσεων κύκλων 

2. Το κύκλο ΒΑΝΣΙΝ* με αναθέρμανση. 

3. Το κύκλο ΚΑΝΚΪΝΚ με απομάστευση 

4. Το κύκλο ΗΑΠΓΤΝΕ με αναθέρμανση και απομάστευση. 

5. Ασκήσεις 

Α'ΑΕΡΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕ Σι 

X, Παλινδρομικοί αεριοσυμπι*στές.Διαγράμματα(Τ-3,Ρ-ϋ). 

2. Περιστροφικοί α*ριοσυμπιεστές(αξονικοί,ακτινικοί και διαφορές τους), 

3. Γενικές αρχές ροής. 

4. Ασκήσεις. 

?-ΊΓΣ55:ΚΪ?^ϊϊ5!ί55ΐ 

1. Το αντίστροφο κύκλο 0ΑΒΝ0Τ και ΡΑΝΚΙΝΒ (κριτήρια συμπεριφοράς τους). 

2. Το πρακτικό κύκλο ψύξης με ατμό(διαγράμματα Η-8,Τ-8,χάρτες). 

3. Κύκλα ψύξης με διάφορους ψυκτικούς φορείς. 

4. Εισαγωγή και διεργασίες κλιματισμού. 

5. Ψυκτικά φορτία-υπολογισμοί(χρήση ψυχρομετρικών διαγραμμάτων) 

6. Ασκήσεις 

θερμότητας^ 

Τ. θερμική αγωγιμότητα 
ΐ( ) 2. Νόμος ΡΟΠΚΙΕΚ. 

3. θερμική αγωγιμότητα(υπό σταθερή κατάσταση)· 

4. Παράλληλη σειρά τοιχωμάτων 

5. Ροή θερμότητας μέσα από κύλινδρο, 

6. Εφαρμογές αγωγιμότητας επί συσκευών πλοίου. 

Τ. Ασκήσεις· 

1. Επαφή-μεταφορά(κυΗλοφορία). 

2. Νόμος Νεύτωνα 
3· Ασκήσεις, 

I 

Ρ_^Ρ0Η_ΘΚΡ1έ0ΤΗΤΑΣ_ΑΙΙ0_ΡΚΤΧΤ0_ΓΚ_ΡΚΤ^Τ0 ΜΕΣΑ ΑΠ^_ΚΠΤΠΕΛ0 ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ τ 

Ι· Συνολικός συντελεστής μετάδοσης της θερμότητας. 

2. Ασκήσεις 

1. Ομορροής· 

2 . Αντιρροής· 

3* Διασταυρούμενης ροής» 

4· Βαθμός ενεργητικότητας εναλλακτών· 

3. Ασκήσεις 

ϊ. Βασικές έννοιες της ακτινοβολίας· 

2. Μελανά σώματα. Νόμος του ΒΟΙΤΖΚΑΝΝ. 

Μ8Ρ0 Σ · Γ * ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ β^ΜΟΔΥΝΑΜΤΚΗΣ ΚΑΙ^ΜΕΤΑΑΟΣΗΣ^ΘΕΡ'ΜΟΤΒΤΑΣι 

Δυναμοδεικτικά διαγράμματα των μηχανών ΓΤΕ8ΝΙ. και στοιχεία υπολογισμού των 
βασικών χαρακτηριστικών παραγόντων-Απόκλίση θεωρητικών παραμέτρων· 

β^α^κυελα^ςχτος^τμοτ* 

Ισολογισμός θεωρητικού και πραγματικού κύκλου ατμοστοβιλοεγκατάστασης και 
σύγκριση με τη σχεδίαση διαγραμμάτων και χρήση χαρτών. 

Γ^ΤΑ_ΚΤΚΛΑ_ΣΤΜΠΙΕΕΗΣ_ΑΕΡΑ£ 

Εύρεση και υπολογισμός των παραγόντων που επηρεάζουν το έργο συμπίεσης, μηχα¬ 
νικές ισχείς και αποδόσεις· Πολλαπλή συμπίεση (Διβάθμιος παλινδρομικός συμπιε¬ 
στής - περιστροφικός συμπιεστής). 

Μεταβολή παραμέτρων υπό μορφή βλαβών σε εκπαιδευτικό συγκρότημμα ψυκτικής- 
κλιματιστικής εγκατάστασης επηρεασμός λειτουργίας, παρατηρήσεις και αποκατά¬ 
σταση . 

1. Μέτρηση της θερμοκρασιακής εφαπτομένης και της θερμικής ροής κατά μήκος 
κυλίνδρων με υλικό υψηλής αγωγιμότητας. 

2. Μελέτη μεταφοράς θερμότητας από ένα στερέό σε υγρό· 

3· Μελέτη εναλλάκτου θερμότητας με χρήση ρευστών ατμού/νερού, νερού/νερού 
και νερού/αέρα σε διάφορα φορτία λειτουργίας (εύρεση παραμέτρου και σύγκρι¬ 
σή του). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΒΗΚΫΑΣΗ» 

Βαθμολογική βάση* 60 

Τρόπος εξέτασης* Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης* 3 ώρες 

Ιριθμ^ς και βαθμολογική αξία ερωτήσεων* 

Δίδονται τουλάχιστον 10 ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής 
αξίας. Καμμιά όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη 
απή 15 μονέδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής. Οι απαντήσεις 
των προβλημέτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή τους* 

ΚΥΚΛΟΣ Λ 
ΜΑΘΗΜΑ 2 
ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 
ΜΗΡΟΓ Α' «ΒΟΡΙΑ 

1. Έννοια θερμοκρασίας, πίεσης, ενθαλπίας. 

2. θερμό δυναμικέ κυκλώματα (ΟΑΗΗΟΤ-ΗΑΚΧΙΝΒ) σε ατροβιλοεγκατέσταση. 

3. Μετατροπή ενέργειας (χωρίς απώλειες), απεικόνιση στο Η-9 διάγραμμά. 

4. Μελέτη λειτουργίας ατμοστροβίλου, απεικόνιση στο Τ-3 (θερμική απόδοση), 

3. Πορεία εκτόνωσης (θερμική πτώση). 

Β* ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΝΚΡΓΒΙΑΣ(βΚΡΜΐρ ΠΤΟΣΗ) ΣΤΟ_ΜΗΧΑΗΙΙΟ^ΡΡΟ|^ 

1. Απώλειες. 

2. θερμικές απώλειες. 

3· Εσωτερικές απώλειες (στραγγαλισμού, ροής στα προφύσια και πτερύγια, διάκε¬ 
νων, ανιμισμού εσωτερικές, εκροής)· 

4. Εξωτερικές απώλειες ( ιηχανιχές, εξωτερικών κιβωτίων σ“|εγανότητας και ανεμί- 

σμού εξωτερικές). # 

5· Μετατροπή της θερμικής πτώσης σε βαθμίδες δρέσης και αντίδρασης· 

6. Βαθμοί απόδοσης (θερμικός, περιφερειακός, εσωτερικός, μηχανικός και ολικός)· 
7· Καμπόλες απόδοσης σε συνάρτηση με τις απώλειες ροής σε βαθμίδες δράσης και 
αντίδρασης, 

Θ· Εξάρτηση του ύψους του προφύσιου και του μήκους των πτερυγίων με την ωριαία 
μεταφερόμενη ποσότητα ατμού (ειδικός όγκος και ταχύτητα τού ατμού)· 

Τ' «ΑΡ ΓΗ ΤΟΥ ΤΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣ ΚΕΥΗΣ ΤΟΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ! ΓΙΑ ΔΙΑθΟΡΒΣ Ι ΣΧΚΓΣ» 

1. Ρύθμιση πίεσης, θερμοκρασίας και φορτίου (στροφών)· 

2. Ρυθμιστικός βαθμός. 

3. Ρύθμιση μέσω ομάδων προφυσίων (βαλβιδοκιβώτια). 

4· Ευσκευές ρύθμισης στροφών. 

Δ' ΔΙΑθΟΡΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΑΣ Σ ΤΡΟΒΙΑΟΙΡΤΛΤΛΣΤΑΜ Ι ι 
————————— 

1. Επίδραση της θερμοκρασίας και πίεσης ατμού πριν από την ε κ τ όν ωση· 

2. Επίδραση του κενού. 

3. Επίδραση της απομάστευσης. 

Ε* ΕΞ ΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΚ Α ΤΜ ΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ I 

1. Εέλυφος. 

2. Έδραν* και στήριξη εγκατάστασης. 

3. Στροφεία. 

4. Πτερύγια και είδη πτερύγωσης και χαρακτηριστικά στοιχεία πτερύγώσεων. 

5. Κιβώτια στεγανύτητας. λαβύρινθοι. 

6. Ανθρακοκαρεμβύσματα. 

7· Προφύσια^Διαφράγματα. 

1. Απαιτήσεις Νηογνώμονα. 

2. Συσκευές ταχείας διακοπής ατμού. 

Ζ^ΔΙΑΤΑΗΗΙΣ_ΒΒΤΔΑΤ0ΣΗΣ 

2.Πϊ££5Σί£Σ-ί5ϊΏ£!ί9ϊΙ 

Βαλβίδες χειρισμών και παρακολούθηση των στροβιλοεγκαταστάσεων 
κατέ την εκκίνηση.Λειτουργία και κράτηση της εγκατάστασης. 

β^ΒΑΑΒΚΕ_ΑΤΜΟΕΤΡΟΒΤΑΟΐγ2 

1. Ακτινικών 

2. Αξονικών 

3· Ελαιοδιάκενο. 

ίΙΙ¥5ί5™?55-Κ-5έΑΠίΕΪ-5™55!ί2ΙΙ 

ΣΓΙίΣ55ϊ55>ϋ!?2ΞΚ2Η9!!-Κ-1ί5Σ5Σ5?9?ί 

1. Γενικές ιδιότητες λιπαντικών 

2. Συστήματα λίπανσης. 

ιδέπεις^ατμοςτροβιαωε» 

Θεωρητική εσωτερική,περιφερειακή,«ραγματική,ονομαστική· 

ΠΈΕΤΡΗΣΗ ΠΡ ΑΠίλΤ ΪΕΗΣ Μ ΓθΤΟΣ« 

Μέτρηση πραγματικής ισχύος με στρεψίμετρο. 
ϊ5ΐΙ®έ?ϊϊ?2£.™ΑθΓΙΣΜΟΓ β ΐαΤΟΣ Λ ΚΑΤ«!ΑΑΟΣΗΣ - ΑΤΜ0Τ β Α_ΕΑΏΙ1ΙΟΤ» 

Ασκήσεις. 


ΜΒΡ0Γ_ΒΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΈΤΡΟΒΙΑΟΣ* 

Μεταβολές φορτίου και παρατήρηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την 
ισχύ του-κρίσιμος αριθμός στροφών στροφείου, 

ΗΤΤΠΙΟ-ΣΤΡΟΒΙΑΟΤ! 

Υπολογισμός φορτίου και ροής φορέων σε συνάρτηση με τη μεταβολή 
ισχύος στον στρόβιλο. 

ΓΈΕΑΚΡΩΤΗΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ ΥΥΗΗΣ) 

Διερεύνηση των παραγόντων λειτουργίας του. 

Β2ΒΤΑΣΗι 

Βαθμολογική βάση* 60 
Τρόπος εξέτασηςιγραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης* 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων* 

Δίνονται τουλάχιστον ΪΟ ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετικής 
βαθμολογικής αξίας.Καμμία όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολο¬ 
γική αξία μεγαλύτερη από 15 μονάδες.Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετρα¬ 
πλής επιλογής.Οι απαντήσεις των προβλημάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολο¬ 
γούνται με επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Α 
Μάθημα 5ο 
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ 
ΜΕΡ0Σ_Α_ΘΪ0ΡΙΑ 
ΑΝΑΠΟΔΟ ΣΗ_ ΑΕΒΗΤΟΗ* 

1. Βαθμός καύσης· 

2. Βαθμός ατμοπαραγωνής 

3. Βαθμός απόδοσης 
4· Απώλειες λ4Ρ τ 1 τα 

5. Τρόποι αύξησης απόδοσης λέβητα. 

6 . Κατάστρωση θερμικού ισολογισμού. 

Β ΈϋΚΡΘΕΡΜΟΣ^ΑΤΜΟΣ^ 

1. Κέρδος από την υπερθέρμανση. 

2. Όριο υπερθέρμανσης 

3. Τρόποι ρύθμισης θερμοκρασίας υπέρθερμου. 

4· Είδη υπερθερμαντήρων· 

1. Αιτίες και φορείς της διάβρωσης. 

2. Χημική προστασία,τροφοδοτικού νερού. 

ΔΌΒΤΡΕΛΑΙΟ_ΑΕΒΗΤΩΝ* 

1. Βασικά χαρακτηριστικά πετρέλαιου· 

2. Κώνος αέρα. 

5. Κώνος ψεκασμού. 

4· Παράγοντες που επιδρούν στη καύση· 

5. Έλεγχος καλής καύσης. 

έ. Εγκατάσταση καύσης κονιοποιημένου άνθρακα· 

5-έ££±?5£-45Ξ2-ίϊΑ2ιΐ£ 

I. Γενικά περί αδρανούς αερίου· 

2« Χημική σύσταση καυσαερίων· 

5· Γενήτριες παραγωγής αδρανούς αέριου. 

4· Χρησιμότητα αδρανούς αέριου. 

£ΣΙΣ2252ώ2Ιίϊ^.5Σ5Σ®^ϊ^45?2Σ9ϋ* 

I. Δίκτυο πετρελαίου 
2· Δίκτυο τροφοδύτησης νερού· 

3· Αυτύματα τροφοδοτικά συστήματα. 

Ζ^ΖΗΜΙΕΣΑΕ ΒΗ ΤΟΗ» 

1. Διαρροές 

2. Εσωκοιλώματα· 

3. Πτώση εστιών 

4. Εκρήξεις· 

X, Χρονικά όρια επιθεωρήσεων 
2· Επιθεώρηση υδραυλικού λέβητα 

3. Επιθεώρηση φλογαυλωτού λάβητα. 

4· Επιθεώρηση βοηθητικών λεβήτων 

5. Επιθεώρηση αυτόματων λεβήτων· 
θΈΛΙΚΑ^ΚΑΤΑ^ΕΥΗΣ^ΛΒΒΗΤΟΗι 

Ι· Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των υλικών. 

2. Έλεγχος υλικού. 

3· Μηχανικές δοκιμές υλικών λεβήτων. 
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4. Γατασχευαστικοί κανονισμοί νηογνωμόνων. 

5. Υπολογισμός πάχους περιβλήματος(εφαρμογές) 

6. Υπολογισμός πάχους <*υλών( εφαρμογές) 

ΜΚΡΟΣ^Β^'ΚΡΙΑΓΤΗΡΤΑ: 

1. Χημικές αναλύσεις τροφοδοτικού νερού. 

2. Έλεγχος ανάλυσης καυσαερίων. 

Β8ΕΪΑΣΗ* 

Βαθμολογ ική .βάση» 60 

Τρόπος εξέτασης* γραπτέ 

Διάρκεια εξέτασης* 3 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεωνι 

Δίνονται τουλάχιστον 10 ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετικής 
βαθμολογικής αξίας.Καμμία όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολο¬ 
γική αξία μεγαλύτερη από 15 μονάδες.Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετρα¬ 
πλής επιλογής.Οι απαντήσεις των προβλημάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολο¬ 
γούνται με επίλυση τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Α 
Μάθημα 4ο 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Α'ΘΒΟΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ* 

1. Κισαγωγή,πλεονεκτήματα,μειονεκτήματα, 

2. Σύστημα ελέγχου. 

3. Σύστημα ανοικτού και κλειστού κύκλου. 

4. Έλεγχος διαμόρφωσης,συνεχής έλεγχος. 

5. Μεταβιβαστής-Κλεγχκτής-Βπενεργητής. 

6. Μετρούμενη τιμή-Επιθυμητή τιμή-Σήμα ελέγχου-Απόκλιση. 

7. Αναλογικός και ολοκληρωμένος έλεγχος. 

8. Έλεγχος διαχωρισμού δράσεως(περιοχών). 

9· Λογικά πνευματικά κυκλ<8ματα(ΑΝΒ,0Η κλπ). 

ΒΈΑ^ΚΥΚΣ^-_ΜΚΤΑΔΟΤΒΣ* 

1. Ελεγκτές δύο θέσεων. « 

2. Ελεγκτές συνεχής δράσης(αναλογικής-ολοκληρωτικής-διαφορετικής). 

3. Πνευματικοί ελεγκτές αναλογικής δράσης. 

4. Πνευματικοί αναλογικοί ελεγκτές ανάδρασης. . 

5. Πνευματικοί ελεγκτές αντίστροφης δράσης με μετρονόμο. 

6. Πνευματικοί ελεγκτές αναλογικής-διαφορικής δράσης. 

7. Πνευματικοί ελεγκτές αναλογικής-ολοκληρωτικής δράσης. 

8. Πνευματικοί ελεγκτές αναλογικής-διαφορικής-ολοκληρωτικής δράσης. 

9. Υδραυλικοί ελεγκτές. 

10. Ρελαί αναλογίας-επανόρθωσης 

11. Βπιλογικά ρελαί 

12. Οριακά ρελαί 

13. Ρελαί επιτάχυνσης 

14. Ελεγκτές με βαλβίδες επιλογής. 

15. Ελεγκτές ελκυσμού αέρα. 

16. Ελεγκτές αναλογίας αέρα-πετρελαίου. 

17. Ελεγκτές πίεσης ατμού. 

18. Μεταδότες διαφοράς πίεσης. 

19. Μεταδότες μέτρησης ροής υγρών, 

20. Μεταδότες τετραγωνικής ρίζας. 

1. Παραγωγή αέρα. 

2. Βήρανση αέρα. 

3. Αυτόματη εξυδάτωση. 

4. Αυτόματοι ανακουφιστές, 

Λ 'ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΕΑΕΓΧΟΥ-ΕΙΙΕΠΕΡΓΗΤΕΣ * 

Πνευματικές βαλβίδες ελέγχου(διάφραγμα-σώμα βαλβίδας-βαλβίδες έδρασης)- 
Χαρακτηριστικές βαλβίδων. 

2. νΑΐνΕ ΡΟ3ΙΤΙ0ΝΚΚ3 ΑΗΙ) νΟΣΠΜΚ Β003ΤΕΒ3. 

3. ΒΠΤΤΕΒΡ1Υ νΑΙΛΓΕδ. 

4· ΡΟΤΈΗ 0ΥΙ/ΙΝΠΕΚ8 

5. Υδραυλικοί κινητήρες. 

1. Τροφοδοτικά συστήματα λεβήτων. 

2. Σύστημα απλού στοιχείου. 

3· Σύστημα δύο στοιχείων. 

4. Σύστημα τριών στοιχείων. 

5. Έλεγχος θερμοκρασίας ατμού(υπέρθερμου). 

6. Έλεγχος στάθμης ϋΕ-ΑΕΒΑΤΟΗ, 

7. Έλεγχος στάθμης συλλέκτη επιστροφών. 

8. Έλεγχος επανακυκλοφορίας ΑΙΗ ΕάΕΟΤΟΒ, ^ 

9. Έλεγχος πίεσης ατμού σταγανών κιβωτίων ατμοστροβίλου. 

10;Έλεγχος αυτόματου συστήματος καύσης λεβήτων. 


11. Έλεγχος συστήματος ψύξης μηχανής Ι)ΙΕ8ΒΠ ΡΙ8Τ0Π. 

12. Έλεγχος συστήματος επανακυκλοφορίας ψυκτικού μέσου» 

13 . Έλεγχος συστήματος ψύξης καυστήρων, 

14. Έλεγχος συστήματος λίπανοης μηχανής ΟΙΕδΕΙι 
Ι5· Έλεγχος συστήματος θέρμανσης 3.Η. ΒϋΤΤΕϊΓΟΗΤΗ. 

16. Έλεγχος συστήματος πίεσης ΕΧΗΑΠ3Τ 0Α8 Β0Π»ΕΗ. 

Ι7· Σύστημα ελέγχου γέφυρας ατμοστρόβιλου. 

18. Σύστημα ελέγχου γέφυρας δηζελομηχανής. 

19. ΥΙ800ΤΗΕΚΜ. 

1. Ασφάλειες-Αυτόματοι διακόπτες-Μεταγωγείς· 

2. Απαιτήσεις κυκλωμάτων κινητήρων. 

5* Προστασία υπερφόρτισης κινητήρων. 

4. Βκκινητές κινητήρων. 

5. Έλεγχος ταχύτητας κινητήρων. 

6. Περιγραφή και συνδεσμολογία των ηλεκτρικών χρησιμοποιουμένων 
οργάνον(αμπερόμετρο,βολτόμετρο,συχνόμετρο,φασίμετρα δηλ.συν. 
συγχρονοσκόπιο,βατόμετρο ΧΕΗ). 

7. Προστασία εναλλακτήρων κατά της διαρροής προς τη γή. 

8. Τηλεχειρισμοί κινητήρων συνεχούς ρεύματος. 

9. Παράλληλη λειτουργία γεννητριών συνεχούς ρεύματος. 

10, Συνδεσμολογία ΤΤΑΗΟ-ΣΒΟΠλΗΠ. 

ΕΕΕΤΑΣΗ* 

Βαθμολογική βάση* 60 
Τρόπος εξέτασης* γραπτά 
Διάρκεια εξέτασης* 3 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων.Δίνονται τουλάχιστον 10 
ερωτήσεις διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμία όμως ερώτηση 
δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από 15 μονάδες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των 
προβλημάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 

^ ΚΥΚΛΟΣ 8 
Μάθημα Ιο 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΟΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ-ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 
ΜΕΡΟΣ Α* 1 2 * 4 5 6 7 8 9 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΟΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 
Α'ΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΥΚΛΑ; _ 

1. Θεωρητικά και θερμικά κύκλα,πραγματικοί κύκλοι,ΜΕΚ.Σκαρηφιμρτική 
και διαγραμματική απεικόνιση,αναλυτικές σχέσεις.βαθμοί απόδοσης. 

2. εΑβΝΟΤ,ΟΤΤΟ,ΟίεΒΕί,ΟϋΑί. 

3. Επίδραση του βαθμού συμπίεσης πάνω στους βαθμούς απόδοσης. 

4. Επίδραση του βαθμού διάρκειας έγχυσης και καύσης στους βαθμούς απόδοσης. 

5. Επεξήγηση ορίων κύμανσης του βαθμού συμπίεσης σε αντιπροσωπευτικές μηχα¬ 
νές κάθε κύκλου.Λόγοι που συντελούν στις οριστικές τιμές τους. 

Θ'ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

1. Στοιχειώδης ανάλυση δυνάμεων από το μηχανισμό στροφάλου. 

2. Έννοια των μαζικόν δυνάμεων. 

3. Στρεπτικδ ζεύγος. 

4. Σφόνδυλος. , 

5. Κραδασμοί,αίτια και τρόποι αντιμετώπισης. 

ΜΕΡΟΣ Β'ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Α^ΛΙΠΑΝΣΗ: 

1. Γενικές αρχές λίπανσης επιδιώξεις. 

2. Οριστική λίπανση τριβέων. 

3. Ρύπανση,αίτια και μέσα καθορισμού. 

4. Ειδική κατανάλωση λιπαντελαίου(ΟΚ|ΒΗΡ.Η) 

5. Λιπαντέλαια,κοινά και ενισχυμένα,|4Λινδρέλαια. 

6. Μηχανέλαια, προδιαγραφές. 

7. Σημασία κάθε στοιχείου στη λειτουργία της μηχανής. 

8. Μεταβολή προδιαγραφών κατά τη λειτουργία 

9. Κριτήρια αντικατάστασης και έλεγχοι. 

10. Δειγματοληψία λιπαντέλαιων και χρονικές περίοδοι αποστολής προς 
χημική ανάλυση. 

ΒΓΤΥΣΗ; 

1. Ανάγκη ψύξης μηχανών 

2. Ψυκτικοί φορείς 

3. Όριο θερμοκρασιών και θερμοκρασιακών διαφορών. 

4. Έννοια θερμικών καταπονήσεων. 

5. Μεταφορά θερμότητας προς το νερό. 

6. Η έννοια της μέσης θερμοκρασίας των καυσαερίων και η ανάγκη τήρησης διαφόρων 
θερμοκρασιών κατά μήκος του χιτωνίου εσωτερικά και εξωτερικά. 

7. Επεξεργασία νερού ψύξης(Σκληρότητα ΡΗ,αντιδιαβρωτικά έλαια). 

Γ' ΚΑΥΣΙΜΑ-ΚΑΥΣΗ-8ΑΛΑΜ0Ι ΚΑΥΣΗΣ : 

1. Καύσιμα αργόστροφων και ταχύστροφων πετρελαιομηχανών.Χαρακτηριστικά 
σημασία.Προβλήματα κατά τη χρήση βαρύ πετρελαίου. 
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2. Διάταξη επεξεργασίας βαρύ πετρέλαιου. 

3. Απαιτούμενη ποσότητα αέρα καύσης σε αργόστροφες και, ταχύστροφες μηχανές. 
•Έννοια του συντελεστή περίσσειας αέρα σε μη ι/περπληρούμενες δίχρονες και 

τετάχρονες μηχανές. 

Δ. Ανάλυση των καύσεων φάσης 

3. Περίοδος καθυστέρησης ανάφλεξης. 

6. Εκρηκτική καύση. 

7. Ενιαίοι και διμερείς θάλαμοι καύσης. 

θ. Αδγοι που επιβάλλουν τη χρήση κάθε προθάλαμου καύσης. 

Α'ΣΑΡΟΣΗ - ΥΠΕΡΠΛΗΡΡΣΗ 

1. Η τεχνική της σάρωσης.Διάρκεια εξαγωγής και σάρωσης.Πιέσεις σάρωσης.Η έννοια 
του βαθμού απόδοσης της σάρωσης.ίυστήματα(μέθοδοι)σάρωσης.Αντλίες σάρωσης. 

2. Υπερπλήρωση, Έννοια. Λόγοι που επέβαλαν την Υπερπλήρωση. 

3. Υπερπλήρωση τετράχρονων,και δίχρονων μηχανών. 

4. Βασικά συστήματα υπερπλήρωσης που αφορούν τα καυσαέρια,(σταθερής πίεσης, 
παλμικής ροής). 

5. Βασικά συστήματα υπερπλήρωσης που αφορά.τον αέρα,(με σειρά,παράλληλα,μικτά). 

6. Διατάξεις σύγχρονων μηχανών 51ί_ΖΕΡ,ΜΑΝ,Β. ΗΑΙΝ. 

7. Κατασκευή και λειτουργία στροβιλοφυσητήρων,επεξήγηση θορυβώδους λειτουργίας 
(δϋΚΟΙΝβ). 

ΕΈΓΧΥΣΗ: 

1. Τεχνική της έγχυσης.Διάσπαση.Διείσδυση.Διασπορά.Πιέσεις έγχυσης.Διάρκεια 

£τχ«της· 

2. Εγχυτήρας τύπου Β05€Η.Προστ6μια,(περιγραφή).Επιθεωρήσεις,(περιγραφή). 

3. Αντλίες με ελικοτομή (Β050Η). 

4. Αντλίες με βαλβίδες εισαγωγής και επιστροφής,(51ΙΙΖΕΚ) 

5. Ορισμοί.Έννοια αντλιών σταθερής ή μεταβλητής αρχής και τέλους έγχυσης. 

Ενεργός κατάθλιψη.Επιβράδυνση έγχυσης.Μετάταξη. 

6. Ρύθμιση αντλιών πετρελαίου 

7. Μίγματα αέρα βωλίνης και στοιχειώδης θεωρία εξαερωτώυίΟΑΚΒυΗΑΤΟΗδ). 
θ. Στοιχεία γύρω από την εκρηκτική καύση και αντιμετώπιση της. 

9. Σύστημα καύσης στις βωλινομηχανές. 

ΣΤ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1. Αρχή λειτουργίας ρυθμιστών. 

2. Στοιχειώδης περιγραφή μηχανικού και υδραυλικού ρυθμιστή. 

3. Κύρια χαρακτηριστικά.Ευαισθησία.Ασταθής λειτουργία. 

4. Ρυθμιστές υπερτάχυνσης. 

Ζ^ΙΣΧΥΣ - ΑΠΟΛΕΙΕΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ; 

1. Καθορισμός των εννοιόν.Ενδεικνυμένης ισχΰας(ΙΗΡ,Ν)μέσης πίεσης Πραγματικής 
ισχύος(ΒΗΡ Ν*),μέσης πραγματικής πίεσης Ρφη 

2. Δυναμοδείκτες συμβατικοί και ηλεκτρονικοί. 

3. Υπολογισμός ισχύος ενδεικνύμενης.Μέτρηση πραγματικής ισχύος με υδραυλική 
πέδη.Με υδραυλική πέδη σε αργόστροφες μηχανές. Με βάση ηλεκτρικές ενδείξεις. 
Με βάση την ειδική κατανάλωση. 

4. Υπολογισμός πραγματικής ισχύος με βάση τη μέση πίεση τριβών. 

5. Η έννοια του μηχανικού βαθμού απόδοσης,η ν .Συντελεστές που επηρεάζουν το 
μηχανικό βαθμό απόδοσης. 

6. θερμικές απώλειες ΜΕΚ.θερμικός ισολογισμός.Ασκήσεις.Απώλειες τριβής,καυσαερί¬ 
ων,ψύξης ακτινοβολίας. 

7. Ειδικές καταναλώσεις ανάλογα με την ισχΟ(Β|, β^),6ρια στα οποία κυμαίνονται, 
θ. Βαθμοί απόδοσης.Ενδεικνυόμενος ^Πραγματικός Κατ Γ επέκταση βαθμών απόδο¬ 
σης για πρόωση.Συντελεστής μεταφοράς.Απόδοση έλικας.Βαθμός απόδοσης πρόωσης. 

9. Σύγκριση με βάση η των μηχανών. 

10. Βαθμός απόδοσης πλήρωσης η™.. 

11. Ισχύς πρόωσης (Μ0Η-05Η). 

12. Η έννοια της ισχύος ανά λίτρο ή συγκέντρωσης ισχύος. 

Η Γ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ: 

1. Κυκλικά διαγράμματα πετρελαιομηχανών,δίχρονων,τετράχρονων. 

2. Ανάλυση των σημείων έναρξης και πέρατος κάθε φάσης για επίτευξη αποδοτι- 
κώτερης λειτουργίας. 

3. Ρύθμιση της μηχανής(βαλβίδων έγχυσης). 

8ΈΠ0ΠΤΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΒΜΑΑΙΕΣ 

1. Έλεγχος μηχανής κατά τη λειτουργία,Δυναμοδεικτικά διαγράμματα.Σφάλματα 

δυναμοδεικτύν διαγραμμάτων.Όργανα ελέγχου.Στοιχεία για τα όργανα αυτομα¬ 
τισμού. 

2. Αξιολόγηση μετρήσεων. 

3. Αποδοτικότερη λειτουργία μηχανής. 

4. Ανωμαλίες κατά τη λειτουργία.Αίτια-θεραπεία.Υπερβολική κατανάλωση λιπαντέ- 
Χαιου.Αύξηση θερμοκρασίας καυσαερίων κυλίνδρων.Μεταβολή στροφών.Χτύποι 
κυλίνδρων.Εξανθρακώματα και λασπώδη κατάλοιπα ελαίου.Πυρκαϊά στον οχετό. 

Έκρηξη στροφαλοθαλάμου. 

ΙΈΠΙ8ΕΒΡΗΣΕΙΣ: 

1. Επιθεωρήσεις ανάλογα με τις ώρες,περιοδικές,κατά 110Υ0 (00ΝΤΙΝ01Ι5 δΙΙΡΙ/ΕΥ), 
εμβόλων,χιτωνίων,κομβίων,τριβέων. 

2. Κάμψη στροφαλοφόρου άξονα. 


ΙΑ Γ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Γενικές αρχές εγκατάστασης προωστηρίου μηχανής και μηχανημάτων στο 
μηχανοστάσιο.Εκλογή είδους μηχανής.Εκλογή ισχύος.Εκλογή θέσης μηχανο¬ 
στασίου. Αρχές που διέπουν την εγκατάσταση. 

2. 'Αμεση-έμμεση μετάδοση κίνησης. 

3. Ανάγκη χρήσης υδραυλικού σύνδεσμου και αρχές λειτουργίας του. 

ΙΒ' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΝ ΜΕΚ ; 

1. Παραμετρικά στοιχεία ισχύος.Η παράμετρος της ροπής στρέψης. Η 
παράμετρος της μέσης πραγματικής πίεσης(%^.Θερμική φόρτιση της μηχανής. 

Όρια φόρτισης,βλάβες και μέσα περιορισμού.Η παράμετρος των στροφών 
στη λειτουργία της μηχανής.Στροφές ρελαντί,μέγιστες,σχετικά όρια. 

2. Καμπύλες απόδοσης μηχανής(οριακές ειδ.κατανάλωσή ,καύσης,συμπίεσης, 
θερμοκρασιών κλπ). 

ΜΕΡΟΣ ΓΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΚ (ΕΦ ΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΕΚ) 

1. Πλανιμετρήσεις διαγραμμάτων 

2. Ρύθμισης αντλιών πετρελαίου 

3.. Μέτρηση κάμψης στροφαλοφόρου άξονα 

4. Ελεγχος,επιπεδιασης βάσης μηχανής 

5. Γεφυρομετρήσεις για πτώση τριβέων βάσεως 

ΜΕΡΟΣ Δ* ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 
Α* ΓΕΝΙΚΕΣΕ ΕΙΣΑΓΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

1. Θερμοδυναμικά συστήματα και χρησιμότητα τους. 

2. Κλειστό-ανοικτό θερμοδυναμικό σύστημα και εφαρμογές τους 
στα κύκλα θερμικών μηχανών.Παραδείγματα. 

3. Μακροσκοπική άποψη θερμοδυναμικών συστημάτων. 

4. Αδρανή αέρια,ιδιάτητες χρήσης τους(γενικές αρχές μόνο). 

Β' ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΝ ΑΕΡΙ0ΣΤΡ0ΒIΑΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΣΟΝ 

1. Διάκριση Αεριοστροβιλοεγκαταστάσεων ως προς την καύση. 

2. " " " " τον κύκλο λειτουργίας(ΒΚΑΥΤΟΝ). 

3. Ανάλυση συσκευών ανοικτού κύκλου 

4. Αν^υση συσκευών κλειστοό κύκλου 
V 9 ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΥΚΑΑ ΒΚΑΥΤΟΝ » 

1. Ανάλυση κλειστού-αναοικτού κύκλου ΒΚΑΥΤΟΝ,Διαγράμματα Ρ-υ,Τ-5. Διεργασίες. 

2. Φαινόμενο μεταφοράς και υπολογισμοί τους. 

3. Ασκήσεις στσ “«.α«,,α> Γι <ήί 1 α>, 

4. Συνδυασμένα κύκλα Αεριοστρόβιλου-Ατμοστρόβιλου-Σχημαΐική Παράσταση 
θερμική απόδοση του. 

Α•ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΚΥΚΛΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΑΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΒΝ; 

1. Κλειστό-ανοικτό κύκλο ΒΚΑΥΤΟΝ με ανάκτηση θερμότητας.Σχηματική 
παράσταση,διαγράμματα(Ρ-ν,Τ-5) 

2. Κλειστό-ανοικτό κύκλο ΒΚΑΥΤΟΝ με ανάκτηση θερμότητας,Ενδιάμεση ψύξη 
και αναγέννηση.Σχηματική παράσταση και διαγράμματα(Ρ-ν,Τ-δ). 

3. Κύκλο εργαστηριακού αερ|λου.διαγράμματα. 

4. Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα αερ|στάσεων(γενικά).Σύγχρονες τάσεις 
και εφαρμογές. 

ΜΕΡΟΣ ΕΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΙ0ΣΤΡ0ΒΙΛ0Ν: 

1. Ταινία αερ|λου-συμπεράσματα 

2. Λειτουργία εργαστηριακού αερ|λου. 

3. Δίκτυα λίπανσης,καύσης ψύξης,έναυσης. 

4. Λήψη παραμέτρων και υλοποίηση τους. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων.Δίνονται τουλάχιστον 10 ερωτήσεις 
που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμία όμως ερώτησης 
δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από 15 μονάδες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των προβλη- 
μάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ θ' 

Μάθημα 2ο 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 
ΜΕΡΟΣ ΑΌΕ2ΡΙΑ: 

1. Ηλεκτρικό φορτίο.Δυνάμεις που επιδρούν στα ηλεκτρικά φορτία. 

(Νόμος ΟΟυίΟΜΒ).Ρεύμα,τάση,πηγές ρεύματος και τάσης 00 και ΑΟ.Περίοδος 
συχνότητα,μήκος κύματος,φάση. 

2 Ηλεκτρικά στοιχεία(Αντίσταση,Πυκνωτής,Πηνίο). 

3. Νόμος του ΟΗΜ,ΚΙΚΟΗΗΟΓΓ.Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα με αντίσταση και 
πυκνωτή,πηνίο. 

4. Πραγματική,άεργος και φαινομένη ισχύς.Διόρθωση συντελεστή ισχύος. 

5. Τριφασικό ρεύμα(τρίγωνο-αστέρας,πολική και φασική τάση,ισχύς). 

6. Γενικά περί μαγνητισμού. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


7. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος(κατηγορίες ανάλογα με τη διέγερση παράλ¬ 
ληλη λειτουργία,ισχύς βαθμός απόδοσης,βλάβες σύντμηση). 

8. Κινητήρες Σ.Ρ. (Είδη κινητήρων,ισχύς βαθμός,απόδοσης,βλάβες,συντήρηση). 

9. Γεννήτριες Ε.Ρ(Κατηγορίες,παράλληλη λειτουργία,ισχύς βΛμός απόδοσης, 
βλάβες συντήρηση). 

10. Κινητήρες Ε.Ρ.(Κατηγορίες ασύγχρονοι,σύγχρονοι,βαθμός απόδοσης,ιαχός 
βλάβες,συντήρηση). 

11. Πέδιση κινητήρων. 

12. Πίνακες διανομής συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος με προστατευτικό 

όργανα και όργανα μέτρησης μεταβλητόν ρεύματος. 

13. Συσσωρευτές. 

14. Ανορθωτές.Μετατροπείς(μετατροπείς συχνότητας,εναλλασσόμενου ρεύματος 

σε συνεχές,συνεχούς και συνεχές,συνεχούς σε εναλλασσόμενο). 

15. Μετασχηματιστές(συνδεσμολογία μετασχηματιστήν,μετασχηματιστές οργάνων 
εφαρμογές μετασχηματιστόν.παραλληλισμός μετασχηματιστόν). 

16. Γενικά περί Αγωγώυίαντίσταση αγωγόν,μεγέθη αγωγόν,πτδση τάσης στους 
αγωγούς,μονωτικά αγωγόν). 

17. Γενικά περί φωτισμού(όργανα ελέγχου φωτισμοί,λειτουργικά διαγράμματα). 

18. Γείωση(μσνοφασική τριδν καλωδίων γείωση,τριφασική τεσσάρων καλωδίων 
γείωση,τριφασική τριόν καλωδίων γείωση,απαιτήσεις γείωσης,γείωση με μη 
γειωμένα συστήματα,ανιχνευτές μη γειωμένων συστημάτων,γείωση φωτισμού 
προστατευτικοί διακόπτες υπερεντάσεων σε γειόσεις,διακόπτες κυκλωμάτων 
σε περίπτωση γείωσης).Προφυλακτικά μέτρα. 

19. Εφαρμογές πάνω σε πλοία(ηλεκτρικό πηδάλιο,ηλεκτρική πρόωση,ηλεκτρικά 
βαρούλκα). 

ΜΕΡΟΣ Β; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ; 

Εργαστήρια σε ηλεκτρικές μηχανές 

ΕΞΕΤΑΣΗ; 

Βαθμολογική βάση; 60 , 

Τρόπος εξέτασης; Γραπτά 
διάρκεια εξέτασης; 3 όρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων.Δίνονται τουλάχιστον 10 ερωτήσεις 
που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμία όμως ερώτηση 
δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από 15 μονάδες. Οι 
ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των προβλημάτυν- 
ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυση τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Β' 

Μάθτμα 3ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΟΣΕΙΣ 

Α* ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ; 

1. Μεταλλουργικά υλικά. 

2. Επεξεργασίες μετάλλων 

3. Έλεγχοι και δοκιμές υλικόν. 

4. Συγκόλληση μετάλλων.Έλεγχοι συγκολλήσεων. 

5. Άξονες.Ευθυγράμμιση.Ενδιάμεσοι άξονες.Τελικοί άξονες. 

6. Τριβείς.Υλικά.Προδιαγραφές.Τριβείς χοάνης.Συστήματα λίπανσης.Έλεγγχος 
στεγανότητας λίπανσης χοάνης.Ευθυγράμμιση και ισοφόρτηση τριβέων.Αναμε- 
τάλλωση.Ειδικοί τύποι τριβέων.Τριβέας ισορρόπησης ΜΙΤΟΗΕίί. 

7. Έλικες.Χαρακτηριστικά στοιχεία.Υλικά χρησιμοποιούμενα.Δοκιμές υλικόν. 

Διατάξεις και πιστοποιητικά.Σπηλαίωση,αίτια,αποτελέσματα.Είδη σπηλαίωσης. 
Έλικες μεταβλητοί βήματος.Περιγραφή-σποτελέσματα.νΟΙΤΗ 50ΗΝΕΙ0ΕΗ ΡΡΟΡϋίδΙΟΝ. 

8. Πηδάλια.Επιθεώρηση,δοκιμές.Τριβέας στήριξης πηδαλίων.Πτό^η και ελευθερίες 
άξονα και βελόνας. 

9. Άγκυρες,αλυσίδες συρματόσχοινα.Υλικά,διατάξεις και δοκιμές.Χορηγούμενα 

πιστοποιητικά. 

10. Εξοπλισμός ασφάλειας ζωής.Σωσίβιοι λέμβοι,σχεδίες.Αντλία κυτόν,άντληση 
διαμερισμάτων.Προστασία από πυρκαί'ά. 

ΒΈ1ΑΡ ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΟΙΟΥ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΟΚΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 

1. Υπογραφή συμβολαίου ναυπήγησης. 

2. Οργανισμοί και κανονισμοί.Νάμοι και διατάξεις που αναφέρονται στη 
κατασκευή ενός πλοίου. 

3. Καθορισμός ισχύος και τύπου κύριας εγκατάστασης πρόωσης. 

Καθορισμός βοηθητικόν μηχανημάτων.Καθορισμός ηλεκτρικής εγκατάστασης 
και προδιαγραφές αυτής. 

4. Προδιαγραφές οργάνων ένδειξης και σημάτων κινδύνου.Προδιαγραφές σωλη¬ 
νώσεων. 

5. Γενικά περί δόκιμόν και σκοπός αυτόν.Δοκιμές στο εργοστάσιο.Δοκιμές 
στη &άλασσα(5ΕΑ Τ8ΙΑ15).Συνθήκες δόκιμόν.Αποτελέσματα δόκιμόν. 

6. Επιθεωρήσεις.Επιθεωρήσεις νηογνώμονας και αντιπροσώπου εφοπλιστή. 
Αρμοδιότητες αντιπροσ0που(ων)εφοπλιστή. 

7. Χορηγούμενα σχέδια και εγχειρίδια. 

Θ. Χορηγούμενα πιστοποιητικά. 

9. Παραλαβή πλοίου.Αποδοχή. 


ΓΈΠΙ6Ε2ΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ: 

1. Επιθεωρήσεις γενικά.Πιστοποιητικά.Αρχές έκδοσης.Χρονική διάρκεια ισχύος. 
Αναθεόρηση πιστοποιητικών. 

2. Οξείδωση σκάφους και προφύλαξη από τηνοξείδωση.Χρωματισμός.Καθοδική 
προστασία σκάφους. 

3. Δεξαμενισμός πλοίου.Εξέταση κατά τον δεξαμενισμό.Αποδεξαμενισμδς.Εργασίες, 
έλεγχος,αρμοδιότητες και υπευθυνότητες κατά ταν δεξαμενισμθ. 

4. Αναφορές Α'Μηχανικοόίμηνιαίες,διμηνιαίες,εξαμηνιαίες). 

ΕΞΕΤΑΣΗ; 

Βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης; 3 όρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων.Δίνονται τουλάχιστον 10 ερωτήσεις 
που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμία όμως ερώτηση. 
δεν επιτρέπετια να έχει βαθμολογική αξία μεγαλότερη από 15 μίνάδες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι Λιπαντήσεις των προβλημάτων- 
ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυση τους. 

ΚΥΚΛΟΣ V* 

Μάθημα Ιο 

Β0Η8ΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΜΕΡΟΣ ΑΈ0Η8ΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΑΈΤ0ΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΝ; 

1. Παροχή αγωγού μέσα από τον οποίο διέρχεται υγρό. 

2. 0 Νόμος ή εξίσωση της συνέχειας της ροής. 

3. Υδραυλικό κτύπημα. 

ΒΆΝΤΛ1ΕΣ : 

1. Ανάπτυξη βασικών χαρακτηριστικών στοιχείων αντλιών ευρείας χρησιμοποίησης 
σε ναυτικές εγκαταστάσεις-εμβολοφόρες,περιστροφικές,κευτρόφυγες(ύψη-έργο- 
απόδοση-ισχύς).Ασκήσεις. 

2. Αξονικής ροής. 

3. Απλών και ελικοειδόν οδοντωτών τροχών. 

4. Με λοβούς. 

5. Με κινούμενα πτερύγια. 

6. Κοχλιωτές με διπλό και τριπλό κοχλία. 

7. Με περιστρεφόμενα παράκεντρα στροφεία. 

Θ. Με μεταβλητή διαδρομή αξονικών εμβόλωνΐΜΑΤΕΚΒΙΙΚΚΥ). 

9. Με μεταβλητή διαδρομή ακτινικών εμβόλων(ΗΕΙΕ5ΗΑΗ). 

10. Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας. 

ΓΈΚΧΥΤΗΡΕΣ; 

1. Κατάταξη των εκχντήρων. 

2. Χρήση των εκχυτήρων στις ναυτικές εγκαταστάσεις. 

ΔΈΥΗΠΗΚΝΟΤΕΣ ΑΤΜΟΥ: 

1. Γενικά περί κυρίων και βοηθητικών συμπυκνωτών. 

2. Ανωμαλίες κατά τη λειτουργία των συμπυκνωτδν(αιτίες-συνέπειες)τ 
ΕΓΤΡΟΦΟΑΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΒΗΤΟΝι 

1. Κατάταξη τροφοδοτικών συστημάτων,κύρια κυκλώματα και βασικές τους 
επιδιώξεις. 

2. Διαγραμματική παράσταση και λειτουργία του κλειστού τροφοδοτικού 
συστήματος. 

3. Πλεονεκτήματα των κλειστών τροφοδοτικών συστημάτων. 

4. Σύγχρονη δεξαμενή εξαέρωσης του τροφοδοτικού νερού των λεβήτων. 

5. Ενδείκτης αλατότητας. 

ΣΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΏΜΑΤΟΣ: 

1. Αρχή λειτουργίας 

2. Λειτουργικό διάγραμμα. 

Ζ^ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΗΔΑΛΙΟ: 

1. Τήλεκινητήρας ΒΗ0ΗΝ. 

2. Λειτουργία ηλεκτρουδραυλικού πηδάλιου τύπρυ ΗΕΙΕδΗΑΙιΙ. 

3. Διαγραμματική παράσταση κίνησης των μοχλών και επαναφοράς της αντλίας 
στη μέση θέση της. 

Η 1 * ΑΠΡΣΤΑΚΤΗΡΕΣ : 

1. Γενικά. 

2. Διαγραμματική παράσταση της διαδικασίας απώσταξης. 

3. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η καλή λειτουργία των 
βραστήρων. 

^ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ: 

1. Τρόπος παραγωγής του πεπιεσμένου αέρα. 

2. Τύποι αεροσυμπιεστών. 

ΙΆΙΑΧ2ΡΙΣΤΗΡΕΣ: 

1. Διαχωρηστήρες ΟΕ ΙΑ \ΙΑΙ δισκοειδή τύπου. 

2. Αυτόκαθοριζόμενος δισκοειδής διαχωρηστήρας. 

ΙΑ'ΨΥΞΗ; 

1. Γενική περιγραφή και στοιχειώδη λειτουργία τυπικής ψυκτικής εγκατάστασης. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


< 


Ζ. Χαρακτηριστικά ψυκτικόν φορέων, 

5. Γενική -περιγραφή ψυκτικής εγκατάστασης με ΓΒΕΟΝ 12. 

4. Περιγραφή κλιματιστικής εγκατάστασης πλοίου. 

5. Περιγραφή ψύξης χάρου φορτίου πλοίου. 

6. Κυριότερες-βλαβες τυν παλινδρομικόν συμπιεστόν. 

7. Λίπανση συμπιεστόν. 

8. Λειτουργία εκτονωτικής βαλβίδας. 

9. Πλήρωση του δικτύου. 

10. Ανίχνευση διαρροίν. 

11. Βλάβες ψυκτικής εγκατάστασης(Σύμπτωμα~πιθανή αιτία-αποκατάσταση). 

ΙΒΗΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; 

1. ΟΙΙΥ ΗΑΤΕΚ 5ΕΡΑΒΑΤ0Β5. 

2. Συσκευή επεξεργασίας λυμΑταυ(3Ε1^Α0Ε ΤΚΕΑΤΜΕΝΤ). 

3. Αποτεφρωτές. 

ΜΕΡΟΣ Β*ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 
ΑΗΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΪΑΣ 

1. Κανονισμοί μέσων καταπολέμησης πυρ και άς Εμπορικόν πλοίων. 

2. Προφυλάξεις και διατάξεις ΙΜΟ και ΕΕΠ-Γυμνάσια. 

3. Συστήματα αδρανή αέριου. 

4. Γενικές ασφαλιστικές διατάξεις υγραεριοφόρων πλοίων. 

5. Μόνιμες εγκαταστάσεις καταπολέμησης πυρκαϊάς,αφρού και 00 2 · 

Β 11, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

1. Κανονισμοί και διατάξεις συστημάτων συναγερμοί σκάφους και μηχανημάτων. 

2. Ειδικές διατάξεις για αυτόματα πλοία. 

3. Παροχή ηλεκτρισμοί ασφάλειας. 

Γ |Γ ΕΚΡΗΗΕΙΣ: 

1. Αιτίες εκρήξεων-προφυλάξεις 

2. Εκρήξεις στροφαλοθαλάμων. 

3. Φωτιές στους οχετοός σδροσης-θυρίδες ασφαλείας. 

4. Κίνδυνοι σε κλειτούς χάρους και δεξαμενές. 

ΑΝΟΡΓΑΝΑ: 

1. Γ 0ργανα μέτρησης πίεσης(μανόμετρα -ϋ τυΒΕ-Διαφράγματος-ΒΟυΒ-ΟΟΝ ΤυΒΕ-ΦΥΣΟΥΝΑΣ 
ΚΑΙ Τυμπάνου). 

ΜΕΡΟΣ Γ^ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

1. Λειτουργία φυγοκεντρικόν αντλιόυ σε παράλληλη και σε σειρά σύνδεση. 

Σχέσεις ισχύος και παροχής. 

2. Αντλίες νερού(περίατροφικές-παλινδρομικές),λεςτουργία και σχέσεις 
ισχύος και παροχής τους. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης: 3 βρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: 

Δίνονται τουλάχιστον 10 ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετικής 
βαθμολογικής αξίας.Καμμία όμως ερίτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμο¬ 
λογική αξία μεγαλύτερη από 15 μονάδες.Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής 
επιλογής. Οι απαντήσεις των προβλημάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται 
με επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Γ* Γ 
Μάθημα 2ο 
ΝΑΥΠΗΓΙΑ 

ΑΈΥΣΤΑΒΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ : 

1. Πείραμα ευστάθειας(συννηκες μέτρα,διαδικασία αποτελέσματα)Ασκήσεις. 

2. .Ελεύθερες επιφάνειες υγρόν σε δεξαμενές του πλοίου,επίδραση στην 
. ευστάθεια,Διαγράμματα.Ασκήσεις. 

3. Καμπύλες στατικής ευστάθειας.Θεωρία και πρακτική λύση διαγραμμάτων. 

4. Διασταυρούμενες καμπύλες ευστάθειας.Θεωρία και πρακτική χρήση 
διαγραμμάτων. 

5. Φ6ρτωση-εκφ0ρτωση(κατανάλωση).Μετακίνηση βαράν στο πλοίο,επίδραση την 
ευστάθεια.Ασκήσεις. 

6. Διαγωγή και μεταβολή της,επίδραση φόρτωσης-εκφόρτωσης-μετακινήσεις βαρβν 
Χρήση σχέδιου υδροστατικόν καμπύλων.Ασκήσεις. 

7. Ευστάθεια πλοίου μετά από εισροή νερού σε διαμέρισμα.Ασκήσεις 

8. έλεγχος ζημιάν. 

Β*ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ: 

1. Αντοχή ελασμάτων διπύθμενων κάτω από την επίδραση υγρόν φορτίων. 

Σχετικά διαγράμματα και ασκήσεις. 

2. Αντοχή ελασμάτων εσωτερικού πυθμένα,εγκάρσιων και διάμηκων φρακτάν 
κάτω από την επίδραση στερεόν και υγρόν φορτίων.Διαγράμματα και σχετικές 
ασκήσεις* 

3. Επίδραση της κατανομής φορτίων και άντωσης στη διαμήκη αντοχή του πλοίυο. 
Κάμψη κατά Η000ΙΝ0 και 5ΑΟΟΙΝΟ.Διαγράμματα και σχετικές ασκήσεις. 

4. Εγκάρισα αντοχή πλοίου,επίδραση των φορτίων και του μεγάλου ΟΜ. 


5. Κοπόσεις του πλοίου σε διαμήκη κυμάτισμά.Συντονισμός και συγχρονισμός 
με το κύμα.Τρόποι αποφυγής. 

6. Κοπάσεις δεξαμενιαμού και προσάρσξης. 

7. Δονήσεις-κραδασμοί. 

Γ^ΠΡΟΟΣΗ ΠΛΟΙΟΥ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : 

1. Αντίσταση τριβόν και υπόλοιπες αντιστάσεις. 

2. Υπολογισμός ολικής αντίστασης. 

3. Υπολογισμός ΕΗΡ(χρήση συντελεστή ναυαρχείου).Διαγράμματα.Ρυμούλκηση 

4. Πραγματική και φαινόμενη ολίσθηση.Ασκήσεις. 

5. Κατανάλωση καυσίμων,μρογραμματισμός ταξιδιού.Ασκήσεις 

6. Βύθιση έλικας,απαιτήσεις διαγράμματα,ασκήσεις. 

7. Συμπεριφορά πλοίου σε σχέση με την ταχύτητα-ισχύ-βήμα έλικας,Πρακτική 
χρήση διαγραμμάτων. 

8. Ελικτικές ικανότητες πλαίου-συμπεριφορά(διαγράμματα κύκλου,στροφής 
κράτησης,αναπόδησης,ταχέων ελιγμόν).Πρακτική χρήση διαγραμμάτων. 

9. Βελτίωση ταχύτητα σε θαλασσοταραχή.Πρακτική χρήση διαγραμμάτων. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης: 3 όΦρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων.Δίνονται τουλάχιστον 10 ερωτήσεις 
που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμία όμως ερότηση 
δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από 15 μονάδες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των προβλη- 
μάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Γ ί 
Μάθημα 3ο 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΜΕΡΟΣ ΑΗΕΟΡΙΑ 
ΑΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: 

1. Εισαγωγή 

2. Ηλεκτρονική δομή της ύλης 

3. Εκμπομπή ηλεκτρονίων:θερμιονική,φωτοηλεκτρική,δευτερεύουσα,πεδίο. 

4. Βέρμιονική εκπομπή. 

Β Γ ΛΥΧΝΙΕΣ: 

1. Δίοδοι 

2. Χαρακτηριστικές διόδου και εφαρμογές αυτής. 

3. Τρίοδοι 

'4. Χαρακτηριστικές τριόδου,παράμετροι και εφαρμογές αυτής. 

5. Διάφορες άλλες λυχνίες αναφορικά(γενική περιγραφή με εφαρμογές 
τους: τέτροδοι,πέντοδοι,αερίουκλπ). 

ΓΗΑΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΗΗΙΑΓ3Γ0ΥΣ: 

1. Φυσικές αρχές ημιαγωγόν. 

2. Ρ-Ν δίοδοι,χαρακτηριστικές και εφαρμογές τους. 

3. Φωτοδίοδοι,δίοδοι αρνητικής αντιστάσεωςίΤΟΝΕΕί ΟΙΟΟΕ),ΖΕΝΕΗ,νΑΚΑ(ΠΌΚ.Χαρα- 
χαρακτηριστικές και εφαρμογές τους. 

4. Ρ-Ν-Ρ ή Ν-Ρ-Ν τρανζίστορς,χαρακτηριστικές και εφαρμογές τους. 

5. ΓΕΤ τρανζίστορς,χαρακτηριστικές και εφαρμογές τους. 

6. Μ05ΓΕΤ τρανζίστορς,χαρακτηριστικές και εφαρμογές τους. 

7. Φωτοτρανζίστορς,χαρακτηριστικές και εφαορμογές τους. 

Θ. 5ΕΒ,βΐΑΟ,ΤΠΙΑε,χαρακτηριστικές και εφαρμογές τους. 

Δ£ΠΟΛΒΣΕΙΣ: 

1. Πόλωση λυχνιόν. 

2. Πόλωση τραυζίστορ(ΓΕΤ,Ρ-Ν-Ρ,Ν-Ρ-Ν). 

3. Σύνδεση κοινής βάσης,κοινού εκπομπού,κοινού συλλέκτη σε Ρ-Ν-Ρ ή Ν-Ρ-Ν 
τρανζίστορ. Γραμμή φορτίου. 

ΕΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΥΚΛΟΜΑΤΑ: 

1. Ισοδύναμο κύκλωμα τριόδου. 

2. Ισοδύναμο κύκλωμα ΓΕΤ τρανζίστορ. 

3. Ισοδύναμο κύκλωμα Ρ-Ν-Ρ ή Ν-Ρ-Ν τρανζίστορ. 

4. Υπολογισμός αντιστάσεως εισόδου,εξόδου και ενισχύσεως. 

5. ΟΕείΒΕΙ. 

ΣΤ'ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΝ1ΣΧΥΤΕΣ(ΡΡΕΒΑΤΙ0ΝΑΙ ΑΜΡΙΙΓΙΕΒ5) 

1. Γενικά περί λειτουργικόν ευισχυτόν. 

2. Εφαρμογές(διαφορική σύνδεση πρόσθεσης,αφαίρεσης,ολοκλήρωσης κλπ). 

Ζ'ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ : 

1. Δεκαδικό 

2. Διαδικό,οκταδικό,δεκαεξαδικό. 

3. Μετρατοπή συστημάτων αρίθμησης,από το ένα στο άλλο. 

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ: 

1. Γενικά. 

2. Είδη πυλάν και πίνακες αλήθεισς(ΑΝΟ, V Β,ΝΑΝΟ,ΝΟΒ κλπ). 

2. Εξισόαεις του Μπούλ(800ίΕ). 

4. Εφαρμογές. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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β'νποΛΟΓίΓτει:.· 

Γενικίς αρχές κατασκευής και λειτουργίας αναλογΐΗδν και φηφιακών υπολογιστών. 

I. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΟΥ: 

1. Ασύρματος τηλεπικοινωνία. 

2. Διαμόρφωση εύρους,συχνότητας. 

3. Ραντάρ. 

4. Δορυφορική ναυσιπλοΐα,βυθόμετρσ κλπ. 

ΙΑ'ΤΥΓΤΩΗΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ; 

1. Περιγραφή και κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων. 

2. Μελέτη σχεδιαγραμμάτων με αγγλική ορολογία. 

ΜΕΡΟΣ Β^ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 

Εργαστήρια εφαρμοσμένων ηλεκτρονικόν. 

Ε2ΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 1 60 
Τρόπος εξέτασης, Γραπτέ. 

Διάρκεια εξέτασης: 5 βρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων.Δίνονται τουλάχιστον 10 ερωτήσεις που 
μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμία όμως ερβτηση δεν επιτρέ¬ 
πεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη σπβ 15 μονάδες.Οι ερωτήσεις μπορεί 
να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των πραβλημάτων-ασκήσεων 
πρέπει να διακιολογοβνται με επίλυσή τους. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΕΕΤΑΣΗΕ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β' ΤΑ2ΗΣ 

ο 

ΚΥΚΛΟΣ Α' 

Μάθημα 1φ. 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ 


1. Ναυτιλιακά βοηθήματα 

Φαροδείκτες-επεξήγηση φαροδεικτών,διορθώσεις 
Πλοηγοί-Χρησιμότητα διορθώσεις 
ΡΙ10Τ ΟΗΑΗΤδ-ΗΟυΤΙΝΟ ΟΗΑΒΤδ-Επεξήγηση συμβόλων 
(ΚΕΑΝ ΡΑ55Α0Ε5 ΓΟΗ ΤΗΕ ΜΟΒΙϋ-παρεχάμενες πληροφορίες 
ΓΟΕίΟδ-Τρόπος ταξινόμησης Ναυτικόν χαρτόν 

.ΝΑνίΟΑΤΙΟΝ.ΤΑΒΙΕδ -αναφορά στους πίνακες που είναι χρήίιμοι στη Ναυσιπλοΐα 
Ν0ΤΗΈ5 ΤΟ ΜΑΗΙΝΕΗ5 - Γενικές πληροφορίες 

Χάρτες-Χρήση χαρτόν γενικά(γνωμονικοί|Μερκατορικοί|ΟΕΟΟΑ|10ΚΑΝ|κλπ.Πρακτικές 
εφαρμογές χρήσης σε περιοχές ΕΝΕΙΙ5Η <ΗΠΝΜίΙ· 

-ΚΕΥ ΝΕ5Τ 

Διορθώσεις χαρτόν(εκδόσεις(επανεκδόσεις{μεγάλες διορθώσεις| 

μικρές διορθώσεις)Η0|Η0 

5ΥΜΒ015 δ ΑΒ8ΗΕΙ/ΙΑΤΙ0Ν5 - αναλυτικά 


ΚΥΚΛΟΣ Γ' 

Μάθημα 4ο 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
(διαλέξεις) 

Οι Διαλέξεις αναφέρονται στους παρακάτω τομείς. 

1. Προγραμματιστές και εσωτερική οργάνωση 

2. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

3. Σχέση "δικαιοόντος-δικαιουμένου" 

4. Σύμβαση εργασίας 

5. Εξουσιοδοτούμενες Αρχές και προβλεπόμενες Ποινικέ* παι πειθαρχικές 
κυρώσεις από ΚΔΝΔ. 

6. Γενικά περί ναυλβσεων 

7. Ναυλοσυμφωνητικά 

8. Ναυτοασφάλιση. 


2. Ταξίδια μεγάλων αποστάσεων 
Λοξοδρομία 

Ορθοδρομία-Σφαιρικό τρίγωνο] Πλευρές (Γωνίες (περιληπτική επεξήγηση). Υπολογισμός 
αρχικής πορείας και απόστασης λογαριθμικός,πίνακες Κ0229 
Κέρδος ορθοδρομικής απόστασης 

Συντεταγμένες κορυφαίου σημείου[έλεγχος κορυφαίου σημείου. 

Συντεταγμένες ενδιαμέσων σημείων σε γνωμονικό χάρτη(τρόπος μεταφοράς συντε¬ 
ταγμένων σε Μερκατορικό χάρτη και χάραξη ορθοδρομίας.(κ*Α Μ'νανκν} 

Τρόπος τήρησης ορθοδρομικού πλού ανάλογα με τη ταχύτητα. 

Μικτός πλσός-Παράλληλος ασφαλείας(αναλντικά)-σημείο επαφής. 

Τρίγωνο μικτού πλού,πλευρές και γωνίες,ΠΧούς επί παραλλήλου. 

Πρακτικές εφαρμογές μικτού πλού,εύρεση ορθοδρομιόν και λοξοδρομίας(χάραξη. 

3. Συστήματα σημσντήρων 
Πλήρης γνώση της σήμανσης 

Προγραμματισμός πλού και ναυσιπλοΐα με οποιεσδήποτε συνθήκες 


ΕΖΕΤΑΣΗ: 

Το μάθημα αυτό δεν εξετάζεται. 


Με αποδεκτές μεθόδους υποτύπωσης παρειών σε ωκεανούς σε περιο¬ 
ρισμένα ύδατα,σε πάγους,σε περιορισμένη ορατότητα,σε συστήματα 
διαχωρισμού κυκλοφορίας,σε περιοχές εντόνων παλιρροιακόν φαινο¬ 
μένων. 

Ακτοπλοΐα 


Μάθημα 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

(Διδάσκεται και στους τρεις κύκλους.Εξετάζεται μετά την φοίτηση και στους 
τρείς κύκλους).· 

1. Ερωτήσεις και απαντήσεις θεμάτων καθημερινής ζωής στην εργασία-ορθογραφία- 
ανάπτυξη παραγράφων-αναγνωστική κατανόηση-συνομιλία. 

2. Γενική ορολογία του ναυτικού περιβάλλοντος. 

3. Ορολογία κείμενα και διάλογος με θέματα: 

Τόποι δομές και διάταξη χώρων πλοίου.Χειρισμοί και χρήση του 
εξοπλισμού για την πρόωση^την ασφάλεια και την εκμετάλλευση του πλοίου- 
Σόνταξη τεχνι» 

ΕΞΕΤΑΣΗ; 

Βαθμολογική βάση 
Τρόπος εξέτασης 
Διάρκεια εξέτασης 
Βαθμολογία 

Α. Γραπτή εξέταση 

1. Ελεύθερη μετάφραση αγγλικού κειμένου που αποτελείται από 600 περίπου 
γράμματα^ιαι έχει σχέση με τη διεξαγωγή της υπηρεσίας στο πλοίο. 

Το κείμενο μπορεί να διανέμεται έντυπο στους σπουδαστές. 

2. Σύνταξη στα αγγλικά επιστολής,αναφοράς ή ημερολογίου που θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον 100 λέξεις.Δίνονται τα κύρια σημεία του θέματος. 

3. Σύνταξη τηλεγραφήματος στα Αγγλικά που περιλαμβάνει 10 λέξεις στο κείμενο 
για θέμα που σχετίζεται με επείγουσες υποθέσεις πλοίου. 

6. Προφορική εξέταση . 

1. Απόδοση στα αγγλικά της έννοιας ενός αγγλικού κειμένου τουλάχιστον 10 
στίχων που το διαβάζει ο εξεταστής ή αναπαράγεται με ηλεκτρονικό μέσο. 

2. Απάντηση σε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις για θέματα της καθημερινής ζωής 
σχετικά με το πλοίο. 


έκθεσης. 

: 60 

ί Γραπτά και προφορικά 

; Γραπτή: 2 βρες.Προφορική ο αναγκαίος χρόνος 

; 0 μέσος βος της γραπτή προφορικής 

βαθμολογίας 


Γενικό περί σφαλμάτων πυξίδων 
Διορθώσεις παρειάν και δισπτεύσεων 
Ιρίγωνο ρεύματος(διορθώσεις πορειών 
Στίγματα με: 

Στίγμα με χρήση οπτικόν διοπτεύσει*^ 

^ιίγμα με χοΒΑΟΑΒ και οπτικές διοπτεύσεις, 

#τίγμα με βυθομέτρηση και με μία άλλη γραμμή θέσης β 
Οριζόντιες γωνίες ασφαλείας, 

Κατακόρνφες γωνίες ασφαλείας 
Ωκεανοπλοΐσ 

Ουράνιος σφαίρα-ισημερινές και ουράνιες συντεταγμένες. 

Σφαιρικό τρίγωνο θέσεως,επεξήγηση πλευρών και γωνιών 

Παρεχόμενα στοιχεία του τριγώνου θέσεως από τις αστρονομικές εφημερίδες. 
Διορθώσεις υφών όλων των ουρανίων σωμάτων και πίνακες που παρέχουν τις 
διορθώσεις. 

Μεσημβρινές, διαβάσεις ηλίου-σελήνης-πλανητών. 

Μεσημβρινές παρατηρήσεις. 

Εύρεση ώρα αληθούς και φαινομένης ανατολής και δύσης ηλίου-αελήνης . 

Εύρεση ώρας Λνκαυγούς-Λυκόφωτος. 

Πλάτος με Πολικό. 

Σελήνή: Περιφορά σελήνρςίπερί τη γή και περιστροφή περί τον άξον£ της- 
Επίπεδο σεληνιακής περιφοράς και σύνδεσμοι του-αστρική,συνοδική και τροπική 
περιφορά σελήνης-ακραίες τιμές απόκλισης της-φάσεις σελήνης-οριζόντια πα¬ 
ράλλαξη σελήνης. 

Στίγματα με σύγχρονες παρατηρήσεις και χάραξη σε φύλλο υποτύπωσης 
Πολικός - Απλανής«πλανήτης,Σελήνη 
Σελήνη - Απλανής,πλανήτης 

Στίγμα οπό μεταφορά ευθείας(Σελήνη-Απλανής«πλανήτης,πολικός) 

Στίγμα από μεταφορά ευθείας με ρεύμα|άνεμο 

Στίγμα με σύγχρονες παρατηρήσεις πλάτους και ευθείας ΜΑΚΚ 

Στίγμα με πλάτος και μεταφορά ευθείας 

Παραμεσημβρινές παρατηρήσεις και χάραξη (πίνακες εύρεσης παραμεσημβρινόν διορθώ¬ 
σεων). 

Παραζενιθιακές παρστηρήσεις(Στίγμα|χάραξη) 
θέσεις ουρανίου σφαίρας 

Αναγνώριση αστέρων!βοηθήματα |ασκήσεις αναγνώρισης αστέρων) 
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7. Παλίρροιες 

Φαινόμενο παλίρροιας(περιληπτικά) 

Περιγραφή' ταλάντωσης παλίρροιας με όλα τα στοιχεία της(ονοματολογίας) 
Παλίρροιες τετραγωνισμών - συζυγιών 
Τύποι παλιρροιών 

Επεξήγηση στάθμης επιπέδων παλίρροιας 

Πίνακες παλιρροιών(αμερικαυικής και αγγλικής έκδοσης)Πλήρης ει«ξήγηση 
Προβλήματα παλίρροιάν; εύρεση ΗΗΜ5|εύρεση ύψους για επιθυμητό χρόνο|εύρεση 
χρόνου για επιθυμητό ύψος σε διάφορους λιμένες 
§. Παλιρροιακά ρεύματα 


Πως δημισυργούνται (περιληπτικά) 

Στοιχεία παλιρροιακού ρεύματος πλήρης περιγραφή(οναματολογία) 

Τύποι παλιρροιακών ρευμάτων 

Πίνακες παλιρροιακών ρευμάτων (πλήρης επεξήγηση αγγλικής και αμερικα¬ 
νικής έκδοσης) 

ΗΙΝΟ ΜίνΕΝ ςυΒΚΕΝΤδ (προβλήματα) 

Προβλήματα παλιρροιακών ρευμάτων δια των πινάκων 


-Κατά την εκπαίδευση σε εργασίες χάρτη 8α αντιστοιχεί ένας καθηγητής σε κάθε 
15 σπουδαστές,το πολύ. 


Εζέταστ) 

Βαθμολογική βάση ; 70 

Τρόπος εξέτασης : Γραπτά. Το μάθημα εξετάζεται σε δύο τμήματα 

ως κατωτέρω; 


διάρκεια εξέτασης ; 2 1|2 ώρες 

α) Ερωτήσεις συνολικής βαθμολογικής αξίας 70 μονάδων,που μπορεί να έχουν 
διαφορετική βαθμολογική αξία.Καμμία όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να- έχει 
αξία μεγαλύτερη από 15 μονάδες.Οι ερωτήσεις θα είναι σύνθετα προβλήματα 
επίλυση σε ναυτικό χάρτη και μπορούν να περιλαμβάνουν και χρήση σχετικών 
ναυτιλιακών εκδόσεωνίφαροδείκτη,παλιρροιακού πίνακα,πίνακα ή άτλαντα πα 
λιρροιακών ρευμάτων,πλοηγού κλπ).Στα προβλήματα αυτά εξετάζεται η ικανότητα 
σχεδίασης και πραγματοποίησης παράκτιων πλόων παίρνοντας υπόψη όλους τους 
παράγοντες που υπεισέρχονται και χρησιμοποιώντας όλες τις κατάλληλες μεθό¬ 
δους. 

β) Δίνεται μια ερώτηση βαθμολογικής αξίας 15 μονάδων που αποτελείται από 15 
τουλάχιστον υποερωτήσεις.Οι υποερωτήσεις θα αναφέρονατι στην ανάγνωση 
χάρτη και στη χρήση ναυτιλιακών εκδόσεων και ναυτικών οργάνων που χρησι¬ 
μοποιούνται στην ακτοπλοΐα. 


γ) Δίνεται μια τουλάχιστον ερώτηση βαθμολογικής αξίας 15 μονάδων που 
Θα είναι πρόβλημα υπολογισμού παλιρροιακών στοιχείων. 

■Όλες οι ερωτήσεις αυτού του τμήματος «μπορεί να είναι τετραπλής 

επιλογής.Οι απαντήσεις των προβλημάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται 
με επίλυσή τους. 


ΤΜΗΜΑ II 

Διάρκεια εξέτασης: 2 ΐ|2 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται τουλάχιστον έξη ερωτήσεις,που 
μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας. 

Καμμία όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει αξία μεγαλύτερη από 20 μονάδες. 

Οι ερωτήσεις 8α αναφέρονται σε θέματα θεωρίας,υπολογισμών και πρακτικών 
εφαρμογών. 

α) αστρονομικής ναυτιλίας 
β) ταξειδίων μεγάλης απόστασης 
Σημείωση; 

Για την επίλυση προβλημάτων επιτρέπεται μόνο ή χρήση των κατωτέρω πινάκων, 
α) Για υπολογισμό ύψους: Πίνακες Η.0214 & Η.Ο 229(ή αντίστοιχες Βρετανικές 

εκδόσεις),ναυτικοί πίνακες Ναυτίλος ή ΝΟΚΚΙΕ'5 (ή άλλοι παρόμοιοι),Ν.Αλμανάκ, 
β) Για υπολογισμό Αζιμούθ; Πίνακες Η.Ο 229(ή αντίστοιχοι Βρρ«ννικοί),ειδικοί 
πίνακες Αζιμο6θ(π.χ ϋΑυίδ),ναυτικοί πίνακες Ναυτίλος, 
γ) Για υπολογισμό μεγάλων αποστάσεων: Ναυτικοί πίνακες Ναυτίλος ή Ν0ΚΗΙΕ5 (ή άλλοι 
παρόμοιοι). 

δ) Για τους'χρησιμοποιούντες ηλεκτρικό υπολογιστή χειρός-στους οποίους δεν θα 
αναφέρεται ο τρόπος λειτουργίας-υποχρεούνται να αναγράφουν όλους τους φυσι¬ 
κούς αριθμούς της άσκησης και το αποτέλεσμα μόνο δεν θα γίνεται δεκτό. 

Βαθμολογία μαθήματος: Κάθε τμήμα βαθμολογείται χωριστά από 0 μέχρι IX και την 
τελική βαθμολογία δίνει ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών. 


ΚΥΚΛΟΣ Α' 

Μάθημα 2ο 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΝ 

1. Γενικά 

Είδη φορτίων χύμα και συακευααμέυα β 6ίδη συσκευαστών. 

Συντελεστής στοιβασίας. Βαριά και ελαφρά φορτία. 

2. Φαρτοεκφορτωτικά μέσα 

Είίη(φορτωχήρες,γερανοί,γερανογέφυρες).Μέσα άρτίσης.Φορτωτήρες μεγάλων βαρών. 


Χρησιμοποίηση φορτοεκφορτωτικών μέσων.Προφυλάξεις που παίρνοντσι κατά τη χρη¬ 
σιμοποίησή τους.Υπολογισμός δυνάμεων που δημισυργούνται στα διάφορα μέρη των 
φορτωτήρων κατά την ανύψωση των βαρών.Διαγράμματα δυνάμεων.Φροντίδα,συντήρηση 
και επιθεώρηση μέσον φορτοεκφόρτωσης. Πιστοποιητικό εξαρτισμού φορτοεκφόρτωσης 
(0ΑΡ00 ΟΕΑΚ ΒΟΟΚ). 

Ασκήσεις. 

3. Διεθνής σύμβαση γραμμής φόρχοσης 

Γραμμές φόρτωσης.Χάρτες ζωνών και εποχιακών περιοχών. Υπολογισμός φορτίου 
σύμφωνα με διεθνή σύμβαση γραμμής φόρτωσης. 

4. Προετοιμασία κυτών για φόρτωση 

Προετοιμασία κυτών.Επιθεώρηση υδροσυλλεκτών και έλεγχος στεγανότητας διπυθμένων, 
ανθρωποθυρίδων,καταμετρικών και σωληνώσεων που περνούν από τα κύτη.Επιθεώρηση 
κυτών.Μόλυνση κυτών.Μυοκτονία και εντομοκτονία(γενικά). 

5. Φροντίδες κατά τη φορτοεκφόρτωση φορτίου 

Κατανομή φορτίου.Επίστρώση.Υλικά που χρησιμοποιούνται.Διαχωρισμός φορτίου. 

Υλικό διαχωρισμού.Σήμανση παρτίδων, ί^βιαση φορτίων.Καταγραφή φορτίου.Προφυλάξεις 
και διαπίστωση ζημιών στο πλοίο στη διάρκεια φορτοεκφόρτωσης. 

6. Προβλήματα στοιβασίας στερεού φορτίου 

Προσδιορισμός βάρους φορτίου όταν δίνονται η χωρητικότητα του κύτους και ο 
συντελεστής στοιβασίας.Προσδιορισμός χωρητικότητας που θα καταλάβει το φορτίο 
όταν δίνονται το βάρος και ο συντελεστής στοιβασίας.Επίδραση της απώλειας 
κυβικόν.Προσδιορισμός του μέγισχου επιη^ΐπόμευου ύψους που μπορεί να φορτωθεί 
όταν δίνεται το ύψος του υποφράγματος(κουραδώρος).Υπολογισμός κατανομής φορτίου 
όταν δίνεται η αντοχή του καταστρώματος. 

7. Μεταφορά στερεών φορτίων χύμα (εκτός από σιτηρά) 

. Τρόποι φόρτωσης και μεταφοράς χύμα στερεών φορτίων σύμφωνα με τον "Κώδικα 
ασφαλούς πρακτικής για τη μεταφορά στερεών φορτίων χύμα" του ΙΜΟ και τον 
εθνικό κανονισμό.Κίνδυνοι και γενικά μέτρα.Μέθοδοι στοιβασίας ξηρού φορτίου 
χύμα με βάση τη γωνία ανάπαυσης.Κίνδυνοι και μέτρα που παίρνονται κατά τη 
μεταφορά εμπλουτισμένων μεταλλευμάτων. Ασφάλεια προσωπικού. 

8. Μεταφορά ξυλείας 

Είδη ξυλείας.Συντελεστής στοιβασίας.Στοιβάσία ξυλείας στα κύτη.Στοιβασία 
ξυλείας στο κατάστρωμα σε πλοίο με γραμμές φόρτωσης ξυλείας και μη,σύμφωνα 
με την ΔΣΓΦ και του "κώδικα ασφαλούς πρακτικής για τη μεταφορά ξυλείας στο 
κατάστρωμα" του ΙΜΟ. Ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί. 

9. Μεταφορά επικινδύνων φορτίων 

Ταξινόμηση και σήμανση επικινδύνων φορτίων σύμφωνα με το Κεφ.νΐΙ του 50ίΑ5 ,, 74. 
Προφυλάξεις που παίρνονται κατά τις φορτοεκφορτώσεις και μεταφορά επικινδύ¬ 
νων φορτίων σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Μεταφοράς επικινδύνων φορτίων του 
IX. Ισχύοντες Εθνικοί Κανονισμοί. Ιατρικός Οδηγός(ΙΜΟ)Πρώτων Βοηθειών για 
χρήση σε ατυχήματα από επικίνδυνα εμπορεύματα. 

10. Μεταφορά φορτίων γαιανθράκων 

Κίνδυνοι.Προφυλάξεις κατά τη φορτοεκφόρτωση γαιανθράκων.Αερισμός και λοιπά 
μέτρα κατά τη μεταφορά τους. 

11. Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και μονάδων φορτίου 

Περιγραφή και ειδικά χαρακτηριστικά εμπορευματοκιβωτίων.Διαστάσεις.Πινακίδίς. 
•όρτωση και εξασφάλιση εμπορευματοκιβωτίων στο κύτος και στο κατάστρωμα σε 
ειδικά και μη ειδικά εξοπλισμένα ή κατασκευασμένα πλοία για μεταφορά εμπορευ¬ 
ματοκιβωτίων. Στοιβασία οχημάτων και μονάδων φορτίου στα οχηματαγωγά (0|Γ). 
Προβλήματα που δημιουργούνται πριν και μετά την φόρτωση.Συστάσεις ΙΜΟ. 

12. Μεταφορά γενικού φορτίου 

Ειδικές φροντίδες κατά τη φόρτωση και στοιβασία γενικού φορτίου.Παραλαβή 
καταμέτρηση και ασφάλιση ειδικών φορτίων (5ΡΕ0ΙΑΕ ΟΑΠΟΟΕ5).Φόρτωση,στοιβασία 
και έχμαση φορτίου καταστρώματος.Προφυλάξεις που πρέπει να παίρνονται. 

13. Σχέδιο φόρτωσης 

Πληροφορίες που περιέχονται στο σχέδιο φόρτωσης.Παράγοντες που πρέπει να 
λαμβάνανται υπόψη στη κοτάρτηση του σχεδίου φόρτωσης.Ελαστικότητα σχεδίου 
φόρτωσης για αντιμετώπιση απροόπτων εξελίξεων στη διάρκεια φόρτωσης. 

14. Φόρτωση φορτίων που μεταφέρονται σε ψύξη. 

Ψυκτικοί χώροι.Κατηγορίες φορτίων που μεταφέρονται σε ψύξη.Προετοιμασία 
κυτών.Επίστρωση.Επιθεώρηση πριν από τη φόρτωση και σχετικό πιστοποιητικό.Παραλα- 
^ Τ\ £·ΥΟί0α>|* Λ" 

15. Αερισμός φορτίου 

Λόγοι που επιβάλουν τον αερισμό του φορτίου.Συστήματα φυσικού και τεχνίτου 
αερισμού.Πότε πρέπει να γίνεται ο αερισμός και πότε διακόπτεται για τον έλεγχο 
υγρασίας,θερμοκρασίας,επικινδύνων αερίων,οσμής η. λ.π. 

16. Οργάνωση στοιβασίας φορτίου 

Κατανομή φορτίου για την αποφυγή κοπώσεων στο πλοίο(5Α00ΙΝ0 - Η000ΙΝ0).Κατανο¬ 
μή φορτίου με βάση το βάρος του φορτίου και τον όγκο του χώρου που καταλαμβάνει. 
Κατανομή φορτίου για τη μέγιστη χρησιμοποίηση των φορτοεφορτωτικών μέσων.Μέθο¬ 
δοι στοιβασίας διαφόρων εμπορευμάτων.Προφυλάξεις που πα(|ρΐτνται κατά τη φορτο- 
εκόρτωση μεγάλων βαρών.Προφυλάξεις για την αποφυγή υπερστοιβασίας (ΟΧ/ΕΗ 5Τ0Μ0Ε) 
του φορτίου.Κατανομή φορτίου με βάση τη σειρά εκφόρτωσης.Ασκήσεις 

17. Γενική περιγραφή δεξαμενοπλοίου 

Δύκτια σωληνώσεων φορτοεκφόρτωσης για Δ|Ξ αργού πετρελαίου και πετρελαίων. 
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Δύκτια αποστράγγισης,θέρμανσης και εξαερισμο ύ. Επιστόμια"και είδη τους.Ανακουφι¬ 
στικά επιστόμια και λειτουργία τους.Αντλιοστάσια.Αντλίες.Είδη αντλιώνίκεντρό- 
φυγές,περιστροφιχές,παλινδρομικές,τζιφάρια,καταδυόμενες αντλίες κλπ).Συστήματα 
αυτόματης αποστράγγισης.Δεξαμενές φορτίου,καταλοίπυν(510Ρ ΤΑΝΚ5)ερματισμού. 

Στόμια δεξαμενών,ανοίγματσ(οπές)καταμέτρησης φορτίου.Επεξήγηση ορισμών,πίεση* 
κενό,στήλη,αντίθληφη,αναρρόφηση,ροή,αντίσταση αγωγόν.πυκνότητα. 

1Β. Μεταφορά πετρελαίων 

Κυριότερα είδη πετρελαίων.Χαρακτηριστικά τους(ειδικό βάρος,ΑΡΙ,θερμοκρασία, 

Συντελεστής θερμικής διαστολής).Υπολογισμοί όγκου και βάρους υγρών φορτίων. 

Κίνδυνοι από τα πετρελαιοειδή φορτία: 

α) πτητικότητα 

β) τάση ατμών 

γ) σημείο ανάφλεξης 

δ) σημείο αυτοανάφλεξης 

ε) ευφλεκτικότητα πετρελάίων(κατώτερο και ανώτερο όριο ευφλεκτικότητας,ή 
εκκρικτικότητας,εύφλεκτο μείγμα,φάκελλος ευφλεκτικότητας) 
στ) τοξικές ιδιότητες πετρελαίων,ασφαλές όριο τοξικότητας, (Τίν). 

Ταξινόμηση πετρελαίων.Διαδικασίες φόρτωσης,εκφόρτωσης,ερματισμού,αφερματισμού, 
θέρμανση φορτίου.Διαχωρισμός φορτίου.Πλύσιμο των δεξαμενών με νερό και με αργό 
πετρέλαιο.Αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή(ΜΑΡΡ01 73|78).Τήρηση 
βιβλίου πετρελαίουίπετρελαιοφόρα-φορτηγά).Φόρτωση επάνω στα κατάλοιπα.Αδρανές 
αέριο,σκοπός χρήσης.Περίγραφή συστήματος αδρανούς αερίου(γενικά).Παραγωγή, 
καθαρισμός και διοχέτευση του αερίου στις δεξαμενές.Χρησιμοποίηση αδρανούς 
αερίου στα διάφορα στάδια χειρισμού φορτίου,έρματος κσι καθαρισμού των δεξαμενών. 
Απαλλαγή δεξαμενής από επικίνδυνα αέρια (0Α5 ΓΠΕΕΙΝ0).Είσοδος και εργασία σε 
κλειστούς χώρους.Προφυλάξεις που παίρνονται.Καταστάσεις ελέγχου ασφαλείας 
(5ΑΓΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ίΙ5Τ).Ισχύοντες κανονισμοί.Όργανα μέτρησης υδρογοναθράκων και 
οξυγόνου. 

-Κατά τις πρακτικές εφαρμογές και τα εργαστήρια θα αντιστοιχεί ένας καθηγητής 
σε κάθε 10 σπουδαστές το πολύ. 


Εξέταση 


Βαθμολογική βάση : 

£ο 

Τρόπος εξέτασης: 

Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης : 

3 ώρες 


Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται τουλάχιστον Β)Υ\ ερωτήσεις 
που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας. 

Καμμία ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από 20 
μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις 
προβλημάτων-ασκήσεον πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Β' 

Μάθημα Ιο 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ 

1. Ροπές 

•Έννοια,χρήση,εφαρμογές 

2. Κέντρο βάρους 

Γενικά για το κέντρο βάρους. 

Υπολογισμός κατακόρυφης θέσης του κέντρου βάρους πλαίου<Κ<* ) 
α. από βκρρίΊχ κατάσταση 

β. από φόρτωση,εκφόρτωση και μετατόπιση βαρών 
γ. από αύξηση ή ελάττωση του περιεχομένου δεξαμενής 
δ. γενικού φορτίου 
ε. με αναρτημένα βάρη 
Χρήση πινάκων-Ασκήσεις 

3. Αρχική στατική ευστάθεια 

Γενικά, 8ως δημιουργείται η ευστάθεια.Ζεύγος στατΙκής ευστάθειας .Εγκάρσιο με- 
τάκεντρσ.Μετακεντρικό ύψος.Τι προβλέπεται από τις συστάσεις 1Μ0.Λογιστικός 
και πειραματικός προσδιορισμός μετακεντρικού ύφους(Ο.Μ). Ασκήσεις με χρήση 
πινάκων και καμπύλών. 

4. Ελεύθερες επιφάνειες υγρών 

Επίδραση των ελευθέρων επιφανειών στην ευστάθεια.Υπολογισμός της διόρθωσης 
του μετακεντρικού ύφος από ελέυθερες επιφάνειες υγρών(0$Ο.Μονάδες μέτρησης. 
Υπολογισμός του διορθωμένου μετακεντρικού ύφους(ΟβΜ). 

5. Εγκάρσιες κλίσεις 

Αιτίες.Κλίση από ασύμμετρη Θέση του κέντρου βάρους (Ο.Υπο^·ί|σνκλίσης. 

κλίσης.Υπολογισμός κλίσης εξαιτίας αρνητικού μετακεντρικού ύφους. 
Πείραμα ευστάθειας.Αντιμετώπιση εγκαρσίων κλίσεων.Αύξηση βυθίσματος εξαιτίας 
κλίσης. Ασκήσεις. 

6. Ευστάθεια μεγάλων κλίσεων 

Διαστά})σύμενες καμπύλες ευστάθειας.Καμπύλές ΚΝ. Καμπύλη στατικής ευστάθειας. 
Χάραξη,χαρακτηριστικά και διόρθωση καμπύλης στατικής ευστάθειας. 

7. Ευστ άθεια κατακλύσεων 

Απώλεια ευστάθειας μετά από κατάκλυση-διαχυρητότητα,.- Κατακλύσιμο μήκος. Στεγα¬ 
νή υποδιαίρεση πλοίων-απαιτήσεις κανονισμών. 
β. Δυναμική ευστάθεια 

Ορισμός και έννοια δυναμικής ευστάθειας.Γραφική απεικόνιση έργου ενός ζεύγους 


δυνάμεων.Έννοια τον εμβαδού που περικλείεται από την καμπύλη στατικής ευστά¬ 
θειας. Υπολογισμός του παραπάνω εμβαδού με κανόνα 5ΙΜΡ50Ν,χαι από αυτό της 
δυναμικής ευστάθεια πλοίου. 

Απομένουσα δυναμική ευστάθεια.Απαιτήσεις δυναμικής συνολικής ευστάθειας 
σύμφωνα με διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις. 

Σιτηρά 

Κανονισμοί σιτηρών.Συμπλήρωση εντύπου σιτηρών. 

Ασκήσεις με χρήση πινάκων. 

10. Διαμήκες ευστάθεια 

Διαγωγή.Υπολογισμός της διαμήκους θέσης του κέντρου βάρους πλοίσυ(6). 
Προϋπολογισμός βυθισμάτων από κατάσταση(ΕΙΟΗΤ 5ΗΙΡ).Προϋπολογισμός 

βυθισμάτων μετά από φόρτωση μικρών και μεγάλων βαρών.Κέντρο πλευστότητος 
και η επίδραση του στην διαυγή και στα τελικά βυθίσματα.Ασκήσεις με χρήση 
πινάκων και καμπύλών. 

11. Υπολογισμός του εκτοπίσματος από τα βυθίσματα(ΟΒΑΓΤ 5υΚ\/εΫ) 

Αναγωγή μετρηθέντων βυθισμάτων στις καθέτους. 

Διόρθωση λόγω κάμφης,διαγωγής και πυκνότητες.Ασκήσεις 
ί^ν-Κατά την εκπαίδευση σε πρακτικές εφαρμογές και εργαστήρια θα αντιστοιχεί 
ένας καθηγητής σε κάθε 10 σπουδαστές. 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

Βαθμολογική βάση : / 60 

Τρσπος εξέτασης : Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων.Δίνονται τουλάχιστον ηκύτς ερωτήσεις 

που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμία όμως ερώτηση 
δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από £0 μονάδες.Οι ερωτήσεις 
μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των πρόβλημάτων-ασκήσεων 
πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυση τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Β 
Μάθημα 2ο 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

Α. ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ 

1. Ελικτικά στοιχεία πλοίου 

Μέσα πρόωσης των πλοίων.Η κυρία μηχανή και οι διάφοροι τύποι που απαντώνται στα 
εμπορικά πλοία.Χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους σε σχέση με τους χειρισμούς των 
πλοίων. 

Η έλικα και οι αρχές που βασίζεται η λειτουργία της Πλοία μονέλικα,διπλέλικα,τρι- 
πλέλικα κλπ.Τρόπος αξιοποίησης των ελίκων για το χειρισμό του πλοίου.Πλευρικές 
έλικες. 

Πηδάλιο.Βφέλιμη γωνία πηδάλιου,ενέργεια πηδάλιου στους χειρισμούς του πλοίου. 
Αντιμετώπιση ανωμαλίας πηδάλιου και τρόποι διακυβέρνησης του πλοίου,όταν το 
πηδάλιο δεν λειτουργεί ή έχει χαθεί. Χόχλος στροφής και στοιχεία του. 
Προϋπολογισμός κράτησης και ακινητοποίησης πλοίου σε σχέ(φ με τα ελικτικά του 
στοίχεία(ΜΑΝΟΕΙΑ^ΙΙΝβ 0ΑΤΑ)και τις καιρικές συνθήκες. 

Εκτίμηση αναμενόμενης συμπεριφοράς πλοίου με κίνηση πρόσω ή ανάποδα ή κράτει 
σε σχέση με την επήρεια ρεύματος ή και ανέμου ή και κυματισμού. 

Εκτίμηση επίδρασης που αναμένεται από αβαθή ή και στενών στους χειρισμούς του 
πλοίου και προληπτικές ενέργειες με τη μηχανή και πηδάλιο.Έννοιες δΟυΑΤ,δίίετίΟΝ, 
01Ι5ΗΙ0Ν. Α^ηεια'δράσημετρξύ διερ^ομένων πλοίων. 

2· Χειρισμοί για την επ ιβίβαση ή αποβίβαση πλοηγού 

Παράγοντες στους οποίους θα βασισθεί η επιτυχία του χειρισμού.Περίπτωση δυσμε¬ 
νών καιρικών συνθηκών,περίπτωση πλοίων μεγάλου εκτοπίσματος,περίπτωση έντονης 
παλίρροιας. 

3. Προσόρμηση και άπαρση πλοίου 

Μέσα πρόσδεσης (απαιτήσεις νηογνωμόνων-πιστοποιητιχά). 

Προετοιμασία προσέγγισης γαι παραβολή σε προβλήταίμε; την δεξιά ή αριστερή πλευρά). 
Ανάλυση της ενέργειας των κάβων και των σπρίγκς.Παράγοντες που προσδιορίζουν τον 
αριθμό,το είδος και την θέση των μέσων πρόσδεσης.Πρακτική που συνηθίζεται στο 
πρόστεγο,επίστεγο,γέφυρα.Προφύλαξη κατά την διάρκεια εκτέλεσης του χειρισμού. 
Αποπεράτωση του χειρισμού παραβολής.Ετοιμασία εξωτερικής κλίμακας,μέτρα ασφαλείας 
του προσωπικού που θα εργασθεί εκεί. Προετοιμασία και αναχώρηση πλοίου από 
προβλήτα.Διαδικασία ελευθέρωσης των μέσων πρόσδεσης.Μέτρα ασφαλείας ταυ προσωπικού. 
Πρόσδεση δεξαμενοπλοίου σε σημαντήρα(ΜΟΝΟΘΙΛΥ).Πρακτική εφαρμογή του χειρισμού, 
μέσα όρμισης,προετοιμασίας τους,ταχύτητα πλοίου,τέλος χειρισμού. 

Προετοιμασία γαι είσοδο σε λεκάνη(ίΟΣΚ).Ταχύτητα προσέγγισης κατεύθυνση του πλοίου 
μπροσίά από τη λεκάνη. 

4. Αγκυραβολία 

•Άγκυρες,αλυσσίδες.(Απαιτήσεις νηαγνωμόνων-πιστοποιητικά). 

Σκοπός ποιι γίνεται η αγκυροβολία.Προετοιμασία της αγκυροβολίας στη γέφυρα 
(χάρτες,πληροφορίες)και στο πρόστεγο παράγοντες που προσδιορίζουν το κατάλ¬ 
ληλο έκταμμα. 

Αγκυροβολία με μι·α .άγκυρα,αγκυροβολία με δύο άγκυρες,πρακτική και τρόπος 
εκτέλεσης Αγκυροβολία με μία ή δύο έγκυρός σε περιορισμένους χώρους. 

■Άπαρση από αγκυροβόλιο,πρακτική του χειρισμού,τρόποι απελευθέρωσης της αλυσίδας 
που έχει μπλεχτεί σε άλλη αλυσσίδα ή εμπόδιο. 

Τρόποι απελευθέρωσης της αλυσσίδας που έχει μπλεχτεί με την αλυσσίδα της άλλης 
άγκυρας του πλοίου. 
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Ειδικές περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση της άγκυρας,όπως 
πρυμνοδέτηση,λεντία,πλαγιοδέτησηίκαραμουσάλι). 

Πρακτική που εφαρμόζεται. 

5. Ρυμούλκηση 

Νέσα ρυμούλκησης(Απαιτήσεις νηογνωμόνων-Πιστσποιητικά) . 

Ρυμουλκό.Τι είναι το Β011ΑΚ0 ΡΟΗΕΚ.Ρυμουλκήσει^.Ρυμούλκηση κατά το Ευρωπαϊκό 
σύστημα,κατά το Αμερικανικό.Ρυμούλκηση περιορισμένης έκτασης,ρυμούλκηση ανοικτής 
θάλασσας.Προφυλάξεις κατά την πρόσδεση ρυμουλκών,κατά'την ρυμούλκηση,αποδέσμευση 
των ρυμουλκών. 

6. Συντήρηση και εξοπλισμός 

Συντήρηση πλούου(προγραμματισμός επιθεωρήσεων και εργασιών συντήρησης του 
πλοίου και του εξαρτισμού.Εργασίες που γίνονται κατά το δεξαμενισμό.Τρόπος 
συντήρησης των διαφόρων μερών του πλοίου και του εξαρτισμού.Βασικές ιδιότητες 
και τρόπος χρήσης χρωμάτων). 

Περιπτώσεις δεξαμενισμού με ομαλές συνθήκες ή λόγω ανάγκης πλοίου που έχει 
μέρος φορτίου.Προγραμματισμός εργασιών,προετοιμασία,είσοδος σΐη δεξαμενή,μέτρα 
ασφαλείας. 

•Χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού καταστρώματος(βίντζια,εργάτες,διαστίκια,μπαστέ- 
κες,εφεδρικό πηδάλιο κλπ). 

7. Χειρισμοί πλοίου στο ανοικτό πέλαγος (περίπτωση κακοκαιρίας} 

Χειρισμοί πλοίου σε κακοκαιρία.Πρόσθετα προφυλακτικά μέτρα όταν αναμένεται 
κακοκαιρία.Χειρισμοί πλοίου που δεν μπορεί να κυβερνηθεί ή που έχει υποστεί 
ζημιές.(Μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποφευχθεί το διπλάρωμα 
στον καιρό και να ελλστωθεί ο εκπεσμός) 
θ. Ταξείδι σε παγωμένες περιοχές 

Προφυλάξεις μέσων πρόσδεσης.Προφυλάξεις αλυσίδων και αγκυρών. 

Προφυλάξεις έλικος και πηδαλίου.Χειρισμοί του πλοίου σε πάγο. 

Πρακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περιπτώσεις συσσώρευσης πάγου 
* τ · η Α ο ν 

Β'ΑΧΘΑΑΒΙΑ 

I. Διαδικασίες Εκτακτης αν&γπης : 

(α) «ρ*φνλ£ξεΐς λωμβανδμβνφς ·< παρίκτμαη ακαώαιας πρασέραζης. 

(β) ενέργειες πον πρέκι νω γίνονν πρ· και μετά τη» πρααλραζη. 

(γ) εππν&πλενση «ρ— ω ρωγφένι πλοία» με ή χωρίς βοήθεια. 

(Α) ενέργειες π ο» επιβάλλεται ν« γίναν» μετλ «πθ σώγπρονοη. 

(α) προσωρινή έμφραξη διαρροών. 

(στ) μέτρα για την χρωθτωωΐω κι τη» αογέλαια τον «κιβατών και τον 
πληρώματος σε καταστάσεις κινδύνων, 

(Ο περιορισμός ζημιών και δΐώσωση τον πλοίο» μοτώ απδ πνρκαΓώ ή 
ώκρηζη. 

(η) εγεδριπώ πηδώλιο, χατασκενή και χρήση πρόχειρα* πηδαλίον και τα 
μέσα για την χατασκενή το», όχον αντδ είναι εφικτό. 

(θ) διώοωση προσώπων από πλοίο πο* κινΗνεόει ή από νπνάγιο. Μέθοόοι 
περισνλλογής επιζώντων σε σωσίβιονς λέμβοος ή ωωνίβιβς σχεδίες. 

(ι) διαδικασία διάσωσης ανθρώπο» κον έπεσε στη θάλασσα. Προφνλάξεις 
κατά τβνς ελιγμούς προς καθαίρεση σωσιβίων λέμβον σο κακοκαιρία. 

(ια) εγκατάλειψη πλοίο». 

(ι) λιτίμηση το» χρόνο» πον θα όοθεί η ενφαλή της εγκατάλειφης βασι¬ 
ζόμενη στονς παράγοντες ι βαθμοί ασφαλείας πλοίο», δννατότητψς 
διαβίωσης έξω από το πλοίο, όννατότητες προσδιορισμό· τον χρόνον 
παραμθνής στις σωστικές βάρκες. 

(ιι) Λτίμηση των κινδύνων στονς οωοίονς θα εκτεθούν οι ναναγοί με 

βάση την περιοχή, την εποχή, την ο ργ άνωση διάσωσης από τις παρά¬ 
κτιες χώρες· 

(ιιι) λγκατ&λειψη με την βοήθεια ελικοκτάροσ. Προετοιμασία χάρον στο 
πλοίο για την παρολαβή των επιβαινόντων από το ελικόπτερο. 

(ιβ) Μελέτη και ανάλνση ατνχφάτων σχετικών με τα παρακάνω· 

2. Βασικές αρχές τήρησης φνλαχής γέφνρας (θ?0¥ 78 κανονισμός 11/1) 

3· 'Χρεννα και όιώέωση (ΚΚΒ&Ι1) 

4. ΒΟΙΑΛ και 1X0 για θέματα ασφάλειας νανσιπλοίας 

3. Σήματα ασφαλείας 

6. Πληροφορίες ωπωιτούμενας στο σήματα ασφαλείας 
Πάγοι-Οκγόβοννα Βορείοο Ατλαντικού 

8. ΪΚχώτητα στην περιοχή των πάγων 
9· Υπηρεσία περιπολίας πάγων 

ΙΟ. Σ%ι«τ« κινόύνον. Υποχρεώσεις- διαδικασίες 

IX. Σήματα διάσωσης 

Ι2· Σκάλα πλοηγού 

13· Πλοία καιρού 

14. ΑΜΤΧΒ 

Ι3· Χνέργειες κατά την μεταφορά ασθενούς απύ εμπορικό πλοίο με Θλικόπτερο 

ΒμηΙοώι 

Κατά την ανάπτνζη των όιωφόρων Θεμάτων Θω δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα 
μέτρα πον πρέπει να παίρνονται για την ασφάλεια τον προσωπικού. 

1888 ** 11 · 

Βαθμολογική βάση * 60 

Τρόπος εξέτασης ι Γραπτά και προφορικά 
α. Γραπτή εξέτασ η 

διάρκεια εξέτασης ι X 1/2 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων ι Δίνονται τσνλάχιστσν η£νΥΐ 
ερωτήσεις πον μκορεί να είναι Δια φορε τικής βαθμολογικής αξίας. 


Καμμία όρος ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγπλύτπρη 
από 2θ μονάδες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής. 
β· Προφορ ική εξέτασ η 

Διάρκεια εξέτασης ι Ο αναγκαίος χρόνος ι 

Χ^\0,.'ΐΑ’τΡ^οίΑ Β(αΐ^^ω.) Τ 6Ϊνω ΐβΟΑ 

\ί. Τελική βαθμολογία τον μαθήματος είναι ο μέσος όρος τον βαθμολογίάν 
γραπτής και προφορικής εξέτασης. 

κΥΚΑυ£_& 

ΠΑΘΗΜΑ_$8 

1. Το περιεχόμενο του ΔΚΑΣ θευρεΓται γνωστό.Η διδοσπαΧΓο 8ο πβρια- 
ρΓζετοι στην ερμηνείο του ΔΚΑΣ όπως αυτή διαμορφώθηκε από τη 
διεθνή νομολογία.Κάθε περίπτωση θα συνοδεύεται απο σχετικό παρά¬ 
δειγμα υπόθεσης που έχει εκδικοσθεί.(δεν διατίθεται χρόνος διδα¬ 
σκαλίας για πληροφοριακά θέματα που περιέχοντσι στον Κανονισμό 
και τσ Πορσρτήμστό του). 

2* Διαχωρισμός θσλόσσισς κυκλοφορίας.Αρχές που τον διέπουν 
Σχετικά συστήματα. 

3. Υποχρεωτικά εξετάζεται ολόκληρος ο ΔΚΑΣ σε συνδισσμό με του κα¬ 
νόνες διαχωρισμού θαλάσσιος κυκλοφορίας 
ΕΞΕΤΑΣΗ_ 

Βαθμολογική βάσηι9ϋ 
Τρόπος εξέτασης: Γραπτά 
Διάρκεια εξέτασης: I 1/2 ώρα 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίδονται 60 ερωτήσεις 
τετραπλής επιλογής και ίσης βαθμολογικής αξίας 

ΚΥΚΛΟΣ : Γ' 

Μόθημα : Ιο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΟΣΕΙΣ 
Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΟΥ 

1. Βασικά ναυπηγικά σχέδια πλοίου 

(Σχέδιο γραμμών,Σχέδιο δυνατοτήτων πλοίου,Σχέδιο γενικής διάταξης,Υδροστατικά 
διάγραμμα,Βαρομετρικές καμπύλες ευστάθειας,Σχέδιο αναπτύγματος ελασμάτων,Κατα¬ 
σκευαστικό σχέδιο μέσης τομής,Κατασκευαστικές πλάγιες όψεις και καταστρώματα). 

2. Κατασκευή απλού πυθμένα - διπυθμένα «■ Τύπου εδρών 

3. Κατασκευή περιβλήματος σκάφους και σύστημα νομέων 
Α. Κατασκευή καταστρωμάτων - Είδη καταστρωμάτων 

5. Κατασκευή φρακτών (Επίπεδες-κυματοειδείς)Είδη φρακτών 

6. Κατασκευή πλωρώου και πρυμνιόυ τμήματος 

7. Κατασκευή υπερκατασκευών και υπερστεγασμάτων 

8. Εξοπλισμός πλοίου 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΛΟΙΟΥ 

1. Αντοχή Υλικών - Κατασκευών 

2. Καταπονήσεις υλικού Κατασκευών 
(Εφελκυσμός-θλίφη-διάτμηση-Κάμψη-Εσωτερικές και Εξωτερικές δυνάμεις) 

3. Τέμνουσα δύναμη-Καμπτική ροπή (αριθμητικά παραδείγματα) 

Α. Τέμνονσες δυνάμεις και καμπτική ροπή απλής αμφιεριστης δοκού 

α. συγκεντρωμένο φορτίο β. κατανεμμημένο φαρτίο(αριθμ.παραδείγματα) 

5. Τέμνουσες δυνάμεις και καμπτικες ροπές επιλεγμένων εγκάρσιων τομών σκάφους 
(Αριθμητικά παραδείγματα φορτηγίδων)-Επίδραση διαμήκους κατανομής φορτίων. 

6. διαγράμματα καμπύλες στη διαμήκη^ντοχή του Πλοίου 

7. διαμήκη}Αντοχή του πλοίου σε κύμα:ισμό(ειδικές περιπτώσεις συντονισμού - 
συγχρονισμού). 

8. Έλεγχος διαμήκους Αντοχής του πλοίου - Μέθοδος ΜϋΚΚΑΥ 

(Εφαρμογές σε υπάρχοντα πλοία). 

9. Ναυπηγικά υλικά. 

10. Παραμόρφωση των υλικών-(Ελαστική Πλαστική-Έρια). 

11. Τάση (Εφελκυσμού - θλίψης - διάτμησης). 

12. Επιτι&όμευη τάση - Συντελεστές Ασφάλειας, 

13. Ροπή επιφάνειας - Ουδέτερος άξονας . 

ΙΑ, Ροπή Αδράνειας. 

13. Ροπή αντίστασης. 

16. Καμπτική τάση. 

17. Εύρεση Καμπτικής τάσης στο πλοίο(Παραδείγματα σε πλοία)Σύγκριση με τη 
μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της. 

18. Καμπτική Βέλος , 

19. θερμική καταπόνηση του πλοίου - Αντίστοιχο βέλος Μάμφης. 

20. ^ρήση>υπολογιστών κόπωσης πλοίου(παράδειγμα ΕΟΑϋ ΙΪΑ5ΤΕΡ ΟΟΝΡΒΤΕΡ) 

Γ·. ΜΗΧΑΝΕΣ 

1. Βασικές αρχές λειτουργίας Μηχανών 0ΙΕ5ΕΕ. 

2. Βασικές αρχές λειτουργίας ατμοστροβίλων· 
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3. Βοηθητικά Μηχανήματα που εξυπηρετούν μία ατμοστροβιΛοεγχαχάσταοη. 

4» βοηθητικά Μηχανήματα που εξυπηρετούν μία Δηζελοεγκστάσταση. 

5. Βοηθητικά Μηχανήματα σκάφους ανάλογα με κάδε τύπο πλοίου· 

6. Καύσιμα - Λυπαντικά· 

7. Αντλίες,είδη αντλιών,μανομετρικά ύφη αναρρόφηση-Κατάθλιφη. 

8. Έργο - Ισχύς - Ενέργεια Μηχανών. 

9. Καθοδική προστασία σκάφους · 

— Κατά τις πρακτικές εφαρμογές και τα εργαστήρια θα αντιστοιχεί ένας 
καθηγητής σε <άθε 10 σπουδαστές τα παΧύ. 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

Βαθμολογική βάση * 60 

Τρόπος εξέτασης : Γραπτά ^ 

Διάρκεια εξέτασης : 3 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων:Δίνονται τουλάχιστον η&ΤΓΕ^α | Ρορετ ικ ής 
βαθμολογικής σξίας.Κα^μιία όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική 
αξία μεγαλύτερη από £Ρ μονάδες.Οι ερωτήσεις μπορεί νσ είναι τετραπλής επιλογής. 

Οι απαντήσεις προβλημίτων-ασκήσεον γΐρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Γ< 

Μάθημα Ζο 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΟΡΟΛΟΠΑ 

1. Ατμόσφαιρα της γης 

Γενικά,φυσική και χημική δομή της ατμόσφαιρας,ιονόσφαιρα. 

2. Θερμοκρασία τον αέρα 

Πηγές θερμότητας,μεταβολή της θερμοκρασίας τον αέρα με το ύφος,ημερήσια και 
ετήσια μεταβολή της θερμοκρασίας τον αέρα,διανομή της θερμοκρασίας του αέρα 
πάνω στη γη,θερμοκρασία βκεανών και θαλασσών,θερμομετρικές κλίμακες,όργανα 
προσδιοριμού της θερμοκρασίας της Θάλασσας και του αέρα. 

3. Ατμοσφαι ρική πίεση 

Γενικά,μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης με το ύψος,ημερήσ^ και ετήσια μετα¬ 
βολή της ατμοσφαιρικής πίεσης,ισοβαρείς καμπύλες και κύριες μορφές τους,βαρο¬ 
βαθμίδα, βαρομετρική τάση,βαριμετρικά όργανα. 

4. Άνεμος 

Γενικά,γεοστροφικός άνεμος,άνεμος βαροβαθμίδας,επίδραση της τριβής στον άνεμο, 
νόμος ΒΙΤΥ5 - ΒΑΙΛΟΤ,ανεμόμετρα,ανεμοδείκτες,κλίμακα ΒΕΑυΓΟΒΤ,φαινόμενος άνεμος. 

5. Ατμοσφαιρικές διαταράξεις 

Αέριες μάζες, με τοπικές επιφάνειες και μέτωπα,υφέσειςίμϋωπικές,θερμές,σρογραφικές), 
αντίκνκλώνεςίμόνιμοι,εποχικοί,κινητοί,φνχροί,θερμοί),τροπικοί κυκλώνες(δημιουρ- 
γία,εξέλιξη χειριστό και επικίνδυνο ημικύκλιο,αίτια,περιοχές,εποχές,χαρακτηριστι¬ 
κά γνωρίσματα,προγνωστικά για τη προσέγγιση τροπικού κυκλώνας,χειρισμοί αποφυγής 
του κέντρου του κυκλώνο^),σίφωνες ξηρός και θάλασσας,καταιγίδες. 

6. Το νερό στην ατμόσφαιρα της γής 

Εξάτμιση,υγρασία του αέρα,νέφη,ομίχλη(διάκρίση ομίχλης,γεωγραφική διανομή της 
ομίχλης),υετός.δρόσος,πάχνη. 

7. Γενική κυκλοφορία τ ης ατμάσφαιρας,Συστήματα ανέμων,Γεωγραφική διανομή των 
ατμοσφαιρικών πιέσεων. 

Διανομή των ατμοσφαιρικών πιέσεων,γενικοί άνεμοι,τοπικοί άνεμοι. 

8. Οκεανια ρεύματα. 

Α.χίο Τίννησης, περτοχΕζ κι/ϋλο,ορίας, .«εανίιιν ρίίπιίτΝν. Επίδρπππ ρ£ΐΛ*ύ'*" 
στην διαμόρφωση του καιρού και κλίματος της περιοχής. 

9. Ανάλυση και.πρόγνωση του καιρού 

Τα στάδια για την πρόγνωση του καιρού,πρόγνωση καιρού με τα μέσα τον πλοίου, 
μελέτη και ερμηνεία των χαρτών καιρού,εκτίμηση ανέμων από τους χάρτες καιρού. 

ΙΟ. Οπτικά φαινόμενα της ατμόσφαιρας 

Άλως,στέμματα,ίρις,πολικό σέλας,αντικατοπτρισμός,ζωδιακό φώς. 

Εξέταση 

Βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος,εξέτασης: Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης: 2 1|2 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων δίνονται τουλάχιστον ΛίνΚ ερωτήσεις, 
που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμιά όμίς ερώτηση δεν 
επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από μονάδες.Οι ερωτήσεις 
μπορεί να είναι τετραπλής επιλονύτ. 

ΚΥΚΛΟΣ : Γ' 

ΗΑΒΗΜΑ : 3ο 

ΕΚΜ ΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ - Ν. ΔΙΚΑΙΟ 
ΜΕΡΟΣ Α 
1. Νηογνώμονες 

Ορ,αμός «αν σ^βς νηογν.μύνφν,πόροτ είνατ ο. δτεθνύς ανα,νφρτΡρΕνοτ,ΕΕΠ. 


Διαχωρισμός νηογνώμονα από Ασφαλιστές και Ρ + I 011)85,σημασία της διατήρη¬ 
σης της κλάσης του πλοίου για τους ασφαλιστές,πως αποκτάται η κλάση και πως 
και πότε χάνεται. 

2. Έγγραφα και πιστοποιητικά 

Ονοματολογία τους στην Ελληνική και Αγγλική,διαχωρισμός τους για τάξείδια 
εσωτερικού και εξωτερικού,διάρκεια ισχύς τους και γενικά πσιό τομέα του 
πλοίου καλύπτουν. 

3. Ναύλωση πλοίου 

Είδη ναύλωσης,γενικά χαρακτηριστικά κάθε ναύλώσης από πλευράς ελέγχου,τυπο¬ 
ποιημένα ναυλοσύμφωνα και ποιοί τα συντάσσουν (ΒΙΜΕΟΝΥΡΕ-ΒΑΕΤΙΟ ΕΧ0ΗΑΝ0Ε - 
ίΟΝΟΟΝ ΟΗΑΜβΕΒ 0Γ 00Τ91ΕΒ6Ε),βασικοί όροι ναυλοσυμφώνων,ιδιαιτερότητες πλοίων 
τακτικών γραμμών(ΙΙΝΕβ5),χρονοναύλ«ση 0ΕΙΐνΕΒΥ*βΕ0εΐ.ΐνΕβΥ 5ϋΒνΕΥ,0ΓΓ ΗΙΒΕ. 

4. Αξιοπλοία , 

-*— 

Τι είναι αξιόπλοσΜ5εΑΐΛΚΤΗΙΝΕ55-εΑΚ00Μ0ΒΤΗΙΝΕ55)-συνέπειες αναξιοπλοίας. 

5. Ετοιμότητα πλοίου στη φόρτωση 

Πότε το πλοίο θεωρείται καταπλεύσαν(ΑΒΒΙ\/ΕΟ 5ΗΙΡ)καταλληλότητα και ετοιμότητα 
κυτών για παραλαβή φορτίου,επιστολή ετοιμότητας και σε ποιόν επιδίδεται,έναρξη 
χρόνου αναμονής. 

6. Φόρτωση 

Καθυστέρηση έναρξης φόρτωσης,στοιβαδόροι και ευθύνες τους,προσκόμιση ακατάλ¬ 
ληλου φορτίου προς φόρτωση,αποδείξεις Υποπλοιάρχου (ΜΑΤΕΆ ΒΕ0εΐΡΤ5)και ποιά 
η σπουδαιότητα χους,προκαλούμενες ζημιές από στοιβαδόρους στο φορτίο ή και 
στο πλοίο,ενέργειας.υποπλοιάρχου,παρακολούθηση της κατάλληλης στοιβασίας και 
συνέπειες κακής στοιβασίας. 

7. Τέλος φάρτωσης 

Ναύλος ανεκμετάλλευτης χωρητικότητας,έγγραφα σχετικά με τα φορτία(ΤΑΙ_[_Υ 
$ΗΕΕΤ5,5ΤΑΤΕΜΕΝΤ 0Γ ΓΑΟΤδ,ΣΑΒεΟ ΜΑΝΙΓΕ5Τ5.0ΑΒΟΟ ΑΝΟεΟΝΤΑΙΝΕΒ 1Ι5Τ,0Ε5ίΒΙΡΤΙ0Ν 
0Γ 00005).Φορτωτική τι είναι από ποιόν υπογράφεται και σχέση της με τα ΜΑΤΕ*5 
ΒΕ0Ε1ΡΤ5.Φορτία καταστρώματος σχετική σημείωση στα ΜΑΤΕ ΒΕ0ΕΙΡΤ5. 

8. Προετοιμασία απόπλου 

" - 

Υποχρεώσεις πλοίου οχειιΜί με κατάλληλη έχμαση και ασφάλτοη ιοσ φορτίου. 

Ερευνα για λαθρεπιβάτες, προετοιμασία πλοίου από πλευράς αήιοπλοϊσς (ΗΑΤΕΗΕ5, 
ΟεΚΚΙΟΚδ,νΕΝΙΙΕΑΤΟΒβ,ΗΑΪΕΒΤ10ΗΪ ΟΟΜΡΑβΤΗΕΝΙδ,ΝΑΥΙβΑΤΙΟΑίΑΡ Α105 ΑΝΟ ΕΟίίΙΡΝΕΝΤ 
ΘΙ1ΙΕ5 ΑΝΟ 500Ν0ΙΝ0 ΡΙΡΕ$, ΒΑΙΕΑ5! ΑΝΟ ΓΒΕ5Η ΜΑ1ΕΒ .&*) .Συυεχής φροντίδα φορ- 
τίου κατά το ταξείδι. 

9. Παρέκλίση 

Πότε υπάρχει,δικαιολογημένη παρέκκλιση,αδικαιολόγητη παρέκκλιση.Συνέπειες 
αδικαιολόγητης παρέκκλισης 

]0. Έκτακτα γεγονόντα και ενέργειες κ ατά το ταξείδι 

Ανακάλυψη λοβρεπιβάτη,προουπικά ατύχημα, αΟγκροαοη,προσάραξη,πυρκαιά,ζτ»ιια 

στο φορτίο,παροχή βοήθειας σε υασαγούς,Εκτακτη προσέγγιση σε λιμάνι καταφυγής. 
11. Διαμαρτυρία (ΡΒ0ΤΕ5Τ) ( 

Πότε και που γίνεται διαμαρτυρία.Περίπτωση Ελληνικών λιμανιών 

ΜΕΡΟΣ II 

Α' ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΑΙΟΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1. Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου 

αί Όρια εφαρμογής του Κ.Δ.Ν.Δ. 
β. Ασφάλεια πλοίων- 

γ. Ναυτιλιακά έγγραφα πλοίων(ανάλυση του Ναυτολογίου,ημερολογίου 
βιβλίου εδεσματολογίου). 

Δ. Οργανική σύνθεση προσωπικού εμπορικών πλοίων. 

Η έννοια του πλοίου.Τι είναι πλήρωμα.Ποιές διατάξεις προβλέπουν περί 
οργανικής σόν·ε<Π)ς των πλοίων.Ελλειπής κατά προσόντα και κατά αριθμό 
σύνθεση,ειδική σύνθεση.Καθεστώς πλοίων άρθρου 13 Ν.Δ 2687)1953 "περί 
επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού". 

Αργία πλοίου.Έλεγχος οργανικών συνθέσεων πλοίων,απαγόρευση απόπλου,ποι¬ 
νικές-πειθαρχικές-Διοικητικές κυρώσεις για ελλειπή κατά προσόντα ή αριθμό 
σύνθεση.Έλεγχος συνθέσεως πλοίων με ξένες σημαίες. 

Ποινικός και πειθαρχικός κώδικας Εμπορικού Ναυτικού! 

Σε ποίους εφαρμόζεται(πλοία με ελληνική σημαία,πλοία με ξένη σημαία 
συμβεβλημένα με το ΝΑΤ).Άσκηση προανακριτικών καθηκόντων.Παραβάσεις 
υπηρεσιακών υποχρεώσεων πλοιάρχου.Παραβάσεις μελών πληρώματος-Διενέργεια 
προανάκρισης.Όργανα άσκησης πειθαρχικής εξουσίας(Πλοίαρχος ή Λιμενική 
Αρχή ΠΣΕΝ).Πειθαρχικές κοινές,ηβικά μέσα,εξαγορά κοινής,παραγραφή. 

Τήρηση ποινολογίου από τον Πλοίαρχο, 
στ. Ειδικά ναυτικά εγκλήματα (Παράνομη απουσία,εγκατάλειψη θέσεως, 
λιποταξία, ανυπακοή, κατάχρηση εξουσίας,παράβαση πλοιάρχου σε ώρα 
κινδύνου,προσφυγή σε αλλοδαπές αρχές), 
ζ. Ναυτικά ατυχήματα.Ναυάγιο.Υποχρεώσεις Πλοιάρχου.Διαδικασία ανα¬ 
κρίσεων. Ευνέπειεί» 

η. Υγειονομική νομοθεσία.Υγειονομικές υπηρεσίες λιμένων, 
θ. Πρακτόρευση πλοίων.Διατυπώσεις κατάπλου-απόπλου. 
ι. Νηολόγιο. 

Κανονισμοί εργασίας στα εμπ ορικά πλοία 

Βασικά καθήκοντα μελών πληρώματος : καταστρώματος-Αναλυτικά καθήκοντα υποπλοιάρ¬ 
χου.Σχέση υπσκλοιάρχου-Α'μηχβ ν ι ,ί0 ί'· Σχέση Πλοιάρχσυ-αξιωματικών φυλακής γέφυρας 
πλοηγού.Ανάθεση καθηκόντων σε μέλη πληρώματος από τον Πλοίαρχο χωρίς τη 
μεσολάβηση του υποπλοιάρχου. 
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Τήρηση ψυλακδν-Κατανομή.Απαγορευμένες εργασίες. Σχέση επιβαιν6νχ»ν τεχνιτών, 
τπιβευρητών,αί^κλοιέρχΗν,αρχιμηχανικών με το πλήρυμο. 

^- Κύλικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου 

α. Περί τιλοιόρχου(αχίαη πλοιάρχου-ηλοιοκιήτη -μελών πληρώματος,απόδοση 
λογοδοσίας εις τον πλοιοκτήτη.Διοίκηση πλοίου. 

(). Γ ενικά και Ειδικά καθήκοντα 

Περί πληρώματος(έννοια,σύναψη συμβάσεις,περιεχόμενο,έννοια κλειστοί 
μισθού,μισθοί ασθενείας). 

γ. Αιτίες αυτοδίκαιης λύσης της συμβάσευς ναυτολογήαευς. 

δ. Προσφυγή σε αλλοδαπούς οργανισμούς,συμμετοχή ναυτικού σε απεργία,ναυτικά 
σωματεία,κατάπλους πλοίου σε εμπόλεμα λιμάνια,ισχύς ΕΣΕ,έξοδα αντικαταστάτη, 
ε. Επιθάλασσιος αρωγή-ρυμούλκηση,σχετικά με τις νόμιμες συνέπειες αυτών, 
στ. Πλοιοκτήτης.Κύριος πλοίου,εφοπλιστής-συμπλοιοκτησία 

Β. ΝΑΥΙΕΡΓΑΠΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1. Ατύχημα-ασΘένεια ναυτικού 
Πρόληψη ατυχημάτων.Υποχρεώσεις πλοιάρχσυ-υποπλοιάρχου. 

Αποστολή αθενούς ναυτικού σε ιστρό-απόλυση.Προστασία ναυίίκού(παλλινόστηση, 
μισθοί ασθένειας,αποζημίωση κλπ) Υποχρέωση πλοιόρχου αξιωματικών για πρόλη¬ 
ψη ατυχημάτων.Συνέπειες. 

2. Πληρώματα εγκατελλειμένα από τους πλοιοκτήτες στα εξωτερικό 
(Πότε θεωρούνται εγκατελλειμένα) 

}. Ασφαλιστικός φορέας ναυτικών (ΝΑΤ) 

Γ · '£ϊ5§?55-3±Ι™2-£Ιΐ±ϊ2- 

1. Ευθύνες απο τις σχετικές -απβιτήσεις της διεθνούς σύμβασης περί γραμμών φόρτο: 
σης. 

2. Ευθύνες απο τις σχετικές απειτήσεις της διεθνής σύμβασης για την ασφάλεια 
της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα. 

3. Ευθύνες απο τις διεθνείς συμβάσεις για την πρόληψη της "ρύπανσης απο πλοία. 

4· Ηαυτικές δηλώσεις υγείας, απαιτήσεις των διεθνών υγειονομικών κανονισμών. 

5· Ευθύνες απο την σύμβαση για τους διεθνείς κανονισμούς προς αποφυγή συγκρού¬ 
σεων στη θάλασσα. 

6. Ευθύνες βάσει άλλων διεθνών οργάνων που αφορούν στην ασφάλεια του πλοίου, 
των επιβατών, του πληρώματος και του φορτίου. 

7. Ηομικό καθεστώς πλοίων στην Αιγιαλίτιδα ζώνη, ανοικτή θάλασσα και λιμένος 
σε καιρό πολέμου ή ειρήνης. 

8. Λαθρεμπόριο πολέμου. 

ΕΕΕΤΑΕΗ_ 

Βαθμολογική βάσηι 60 
Τρόπος εξέτασηςι Γραπτή 

Διάρκεια εξέτασης! 2 ΐ/2 ώρες , 

Αριθμό και βαθμολογική αξία ερωτήσεων! Δίνονται τουλάχιστον Γ £3*)·*' ερωτή¬ 
σεις, που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Εαμμία όμως ερώτηση 
δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη απο 3® μονάδες.Οι ερωτή¬ 
σεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής. 

ΚΥΚΛ0Σ_Δ' 

ηΑΘΗ«Α_Ιο 

ΡΑΝΤΑΡ 
-- 

1. Αρχή λειτουργίας συσκευές ΚΑΟΑΡ. Οάσεις λειτουργίας του ΗΑΟΑΡ 
(παραγωγή και εκπομπή παλμών-επάνοδος ήχου-λήψη και εμφάνιση 
στίχου, Γενικό Διάγραμμα κυκλωμάτων λειτουργίας ΡΑΟΑΡ). 

2. Πομπός. Λειτουργία κυκλώματος πυροδότησης παλμού (ΤΒΙΟεΕΒ). Λει¬ 
τουργία διαμορφωτή και μόγνετρου. Κυματαγυγαί-σχημοτικίς διαστά¬ 
σεις αυτών. 

3. Κεραία και διόψοροι τύποι κεραιών. Μορφή ακτινοβολούμενης δέσμης. 

4. Δέκτης. Τοπικός ταλαντωτής, μείκτης συχνοτήτων. Ενδιάμεση ενίσχυ¬ 
ση και εμφάνιση ήχούς. Διακόπτης εκπομπής-λήφης (Τ/Ρ 5ϋΠΧΗ). 

5. Ενδείκτης (0Ι5ΡΕΑΥ). Περιγραφή καθοδικής λυχνίας ΡΑΟΑΡ-Βάση χρό¬ 
νου (ΤΙΠΕ 8Α5Ε). Παράσταση στόχων στην οθόνη (ΡΕΑΝ Ρ05ΙΤΙΟΝ IΝ01 — 

0ΑΤ0Ρ Ρ.Ρ.Ι.). Πως επιτυγχάνεται η εμφόνιση του στόχου στην ορθή 
αττίστάση και διόπτευση. Πηνία εκτροπής και τρόπος περιστροφής 
τιΛ|βμφάνιση εικόνας ΡΡΕ5ΕΝΤΑΤΙ0Ν σχετικής κίνησης ΗΕΑΟ ΨΡ. 

ΕμςΒΚση εικόνας σχετικής κίνησης Ν0ΡΤΗ-¥Ρ. Εμφίνιση εικόνας αλη¬ 
θούς κίνησης (ΤΡυΕ Π0ΤΙ0Ν). Διαφορές ανωτέρω ενδείξεων. Πλεονεκτή¬ 
ματα και μειονεκτήματα εκάστης. Κομβία ελέγχου (Αναλύεται η σειρά 
και ο τρόπος ρύθμισης εκίστου κομβίου προς επίτευξη καλύτερης 
εικόνας στην οθόνη ΡΑβΑΡ). 

6. Αναγνώριση στόχων. Η εικών του ΡΑϋΑΡ και η σαφήνεια της. Ομοιότης 
στόχου και ηχούς. Ανακλαστικές αρετές στόχων (επίδραση του σχήμα¬ 
τος, μεγέθους κσι ύλης κατασκευής του στόχου) Εμφίνιση στόχου 
ναυτιλιακού ενδιαφέροντος (πλοίων, σημαντήρων, ακτών, παγοβούνων 
θύελλας και καταφανών σημείων ακτής). Ανακλαστήρες ΡΑΟΑΡ. Λειτουργία 
και χρησιμοποίηση σταθμών ΡΑΜΑΡΚ (ΡΑϋΙΟ ΗΑΡΚΕΡ) και ΡΑ00Ν (ΡΑ0Ι0 
ΘΕΑ00Ν), ψ'ευδαηχοί, θαλάσσιας επιστροφές. Επιστροφές βροχής, χιόνοχ, 
χαλάζης κ.λ.π. 

7. Ορίζων ΡΑΟΑΡ, Συνάρτηση ύφους κεραίας και ύφους στόχου προς εύρεση 
της μέγιστης απόστασης εντοπισμού ενός στόχου. Τύπος ποο δίδει την 
απόσταση ορίζοντος ΡΑΟΑΡ. Πίνακες και νομογρίφοι παρέχοντες την 
μέγιστη απόσταση εντοπισμού στόχου. Επίδραση ατμοσφαιρικής διάθλα¬ 
σης. Πρόγνωση συνθηκών διάθλασης. 


8. Ναυτιλιακές εφαρμογές. Αξιοποιήσεις του ΡΑΟΑΡ. Προσγίΐάλωση-οκτο- 
πλοΐσ-παράπλους ακτής-πλοήγηση σε ποταμούς, διαύλους και λιμένες. 

Αρωγή του ΡΑΟΑΡ προς αποφυγήν συγκρούσεων. Υποτύπωση στόχων εμψα- 
νιζομένων στην οθόνη ΡΑΟΑΡ υποτυπώσοις σχετικής και αληθούς κινή- 
σεως. Ταχύτης με την οποία εξελίσσεται ο κίνδυνος συγκρούσεως. 

Τρίγωνο ταχυτήτων και υπολογισμός χειρισμού προς αποφυγήν 
συγκρούσεως. Χρήση του ΡΑΟΑΡ εν σχέσει προς τον ισχύοντα εκόστοτε 
κανονισμό αποφυγής συγκρούσεων. Ανακλαστικός υποτυπωτής, χρησιμο¬ 
ποίηση τυποποιημένων φύλλων υποτυπώσεως. 

9. Εγκατάσταση συσκευής ΡΑΟΑΡ. Προϋποθέσεις εγκατάστασης των διαφόρων 
μονάδων της συσκευής ΡΑΟΑΡ. Τομείς σκιάς. Συστήματα ελέγχου καλής 
λειτουργίας πομπού και δέκτου ΡΑΟΑΡ. 

10. Χειρισμοί. Οι μαθητές πρέπει να εξασκούνται στις συσκευές ΡΑΟΑΡ κα¬ 
τά τέτοιο τρόπο ώστε να δύνανται να επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτε¬ 
λέσματα αάό πλευράς σαφήνειας της εικόνας και αναγνώρισης των δια¬ 
φόρων στόχων ψευδοηχών τομέων σκιάς κ.λ.π. 

11. Συντήρηση και αΤΤΟκατάσταση βλαβών. Περιοδική συντήρηση. Μέθοδοι 
ανίχνευσης βλαβών. Πρακτικές οδηγίες για την αψποκατάσταση τούτων. 
Σημείωσηι Κατά τις πρακτικές εφαρμογές του μαθήματος ΡΑΟΑΡ θα 
αντιστοιχεί ένας καθηγητής σε κάθε 10 σπουδαστές το πολύ. 

ΕΞΕΤΑΣΗ^ 

Βαθμολογική βάσηι 70 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά και προφορικά. 

α · ϋΕϊΞΐί-51^12201 Η εξέταση αποτελείται απο δυο γραπτά μέρη . 

ΠΒ22Ι!5-5ΐίΐ220-Ιΐ Δέονται δύο ισοδύναμες ασκήσεις με υποτυπω¬ 
μένους τους στόχους σε φύλλο υποτύπωσης. 0ι ερωτήσεις μπορεί 
να είναι «τραπλής επιλογής. 0ι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει 
να δικαιολογούνται με επίλυση τους. 

Διάρκεια εξέτασης! I ώρα 

2β2ΗΙ^.2ΐ^Ι223.ϋΐ Εξετάζεται κάθε άλλο μέρος της διδακτέας 
ύλης που δεν αναφέρεται στην γραπτή εξέταση I. 0ι ερωτήσεις 
μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής. 

Διάρκεια εξέτασης: I ώρα. 
β) ΠβΟϊββΙϊύ.^ΐίΐϊίΠ)! 

Διάρκεια εξέτασηςι 0 αναγκαίος χρόνος 

Σημ. Τελική βαθμολογία του μαθήματος είναι ο μίσος όρος των 
βαθμολογιών γραπτής και προφορικής εξέτασης. 

ΚΥΚΛΟΣ,.Λ. 

ΜΑ0ΗΜΑ_2θ 

ΡΑΔΙ ΟΓΩΝΙ ΟΜΕΤΡΟ-ίΟΒΑΝ-ΟΕΚΑ-ΟΜΕΟΑ 

1. ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ 

Ι.Ι. Αρχή και λειτουργία ραδιαγωνιομέτρου. Κεραίες Ρ/Γ σταθερού 

και περιστρεφομένου πλαισίου. Κεραία εννοίας. Διαγράμματα λή- 
φης από κεραίες ραδιογωνιομέτρου. Τρόπος άρσης αμφιβολίας 180°. 

1.2. Τύποι ροδιογωνιομέτρων (οπτικής ή ακουστικής ένδειξης κο&ώς 

και δια καθοδικής λυχνίας). Τύπος αυτόματης λήψης της ραδιοδιό- 
πτευσης. 

1.3. Σφάλματα ραδιογωνιομέτρου, κελύφαυς (ΟΑΙΕΙΘΡΑΤΙΟΝ) και υπερκσ- 
τασκευασμάτων πλοίου, πόλωσης και ακτογραμμής. Τρόπος υπολογι- 
σμόύ και αντιστάθμισης τούτων. 

1.4. Μετατροπή ραδιοδιόπτευσης σε λοξοδρομική ραδιοδιόπτευση. Εκλο¬ 
γή ραδιοφάρων για υπολογισμό στίγματος. Υπολογισμός και χρησι¬ 
μοποίησης γωνίας συνεύσεως. 

1.5. ΡαδιΟφάροι. Χαρακτηριστικά στοιχεία ραδιοφάήων. Χρήση καταλόγων 
(ΙΙ5Τ 0Γ ΗΑ0Ι0 5Ι0ΝΑΣ5). Ροδιοψάροΐ/κατευθυνόμενης εκπομπής. 

1.6. Παράκτιοι ραδιογωνιομετρικοί σταθμοί. Διαδικασία συνεννόησης 
και λήψης ραδιοδιαπτέύσεων υπ'αυτών. 

2. ίΟΗΑΝ 

2.1. Επαγωγικό ψαινόμενο-Κυμάνσεις-Ηλεκτρομαγνητικό κύμα-Χαρακτηρι- 
στικά και ιδιότητες ηλεκτρομανγητικών κυμάτων (κύκλος-μήκος 
κύματος-συχνότης-εόρος-φάση-διαψορά ψάσης)· Ανάκλαση (ΒΕΓίΕΟΤΙΟΝ), 
διάθλαση (ΒΕΓΗΑϋΤΙΟΝ), εκτροπή (ΟΙΕΓΚΑΟΤΙΟΝ) απορρόψηση (ΑΒ30ΡΡΤΙΟΝ 
Διασπορά (30ΑΤΤΕΚΙΝ0)· 

2.2. Κύματα εδάφους και χώρου, επίδραση εδάφους και ιονόσφαιρας από 
την διάδψση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 

2.3. Γενικές αρχές υπερβολικής ναυτιλίας. Ορισμός της υπερβολής. Δί¬ 
κτυο ομοεστίων υπερβολών. 

2.4. Αρχή λειτουργίας συστήματος Ε0ΚΑΝ. Εκπομπή σταθμών Ε0ΗΑΝ, Δίκτυο 

υπερβολικών καμπύλών Ι.0ΒΑΝ. Καθυστερήσεις εφαρμοζόμενες στην 
εκπομπή του δευτερεύοντος σταθμού ΙΟΚΑΝ. Σκοπιμότης εκάστης 
τούτων. Εξελιγμένος τύπος ίΟΗΑΝ-Ο. β 

2.5. Δέκτης, ενδείκτης και εγκατάσταση λοιπών μονάδων συσκευής Ε0ΑΑΝ. 
Προϋπολογισμός της προς μέτρηση διαφοράς χρόνου (δ) Σύμβολο 
ζεύγους σταθμών Ε08ΑΝ. Βασική και ειδική συχνότης επαναλήψεων 
παλμώσεων (ΣΕΠ). Δίαυλοι ραδιοσυχνότητας ίΟΗΑΝ. Επιλογή και λή¬ 
ψη επιθυμητού ζεύγους σταθμών. Διάκριση παλμώσεως πρωτεύοντος 
και δευτερεύοντος σταθμού. 
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2.6. Επίδραση 4ονοσφαιρικών στρωμάτων στην διάδοση των παλμώσεων 
ΕΟΒΑΝ, Παρεμβολές. Παλμώσεις φάσματος. Σήμα κακής λειτουργίας 
σταθμού ΙΟΗΑΝ. 

2.7. Ταυτόχρονη λήψη κυμάτων εδάφους (ΕΡΟΙΙΝΟ ΥήνΕ5) και χώρου (3ΚΥ 
υΑνΕ5) και επιλογή καταλλήλων παλμώσεων. Διόρθωση των κυμάτων 
χώρου. 

2.8. Χάρτες ΙΟΗΑΝ. Επεξήγηση στοιχείων σταθμών ΕΟΒΑΝ και δικτύου 
υπερβολικών καμπύλών που παρέχονται από αυτούς. Πίνακες ΕΟΒΑΝ. 

. Αναλυτική επεξήγηση πσρεχομένων στοιχείων και χρησιμοποίηση 
των. Ασκήσεις και παραδείγματα. Ακρίβεια και παράγοντες από 
τους οποίους εξαρτάται γραμμή θέσεως και το στίγμα ίΟΒΑΝ. Χάρα¬ 
ξη γραμμών θέσεως ΙΟΗΑΝ. Πλους επί γραμμής θέσεως ΕΟΒΑΝ, σφάλμα¬ 
τα και διόρθωσή των. 


γράμματα και έχει, σχέση τη διεξαγωγή της υπηρεσίας στο πλοία ν 
Το κείμενο μπορεί να διανέμεται έντυπο στους σπουδαστές. 

2. Σύνταξη στα αγγλικά επιστολής,αναφοράς ή ημερολογίου που θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον 100 λέξεις.δίνονται τα κύρια σημεία του θέματος. 

3. Σύνταξη τηλεγραφήματος στα Αγγλικά που περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 λέξεις 
στο κείμενο για θέμα που σχετίζεται με επείγουσες υποθέσεις ταυ πλοίου. 

Β. Προφορική εξέταση 

1. Απόδοση στα αγγλικά της έννοιας ενός αγγλικού κειμένου τουλάχιστον 10 στίχων 
που το διαβάζει ο εξεταστής ή αναπαράγεται με ηλεκτρονικό μέσο. 

2. Απάντηση σε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις για θέματα της καθημερινής ζωής 
σχετικά με το πλοίο. 


3. ΟΕΟΟΑ 

3.1. Περιγραφή του συστήματος λειτουργίας σταθμών{αλύσου) ΟΕΟΟΑ. Δί¬ 
κτυο υπερβολικών καμπύλών ΟΕΟΟΑ. Συ^φότητες εκπομπής αλύσου 
σταθμών ΟΕΟΟΑ και συχνότητες σύγκρισης. 

3.2. Συσκευή ΟΕΟΟΑ και κύριες μονάδες από τις οποίες αποτελείται. 
Ενδείκτες ΟΕΟΟΑ ΝΚν και XII. Ντεκκόμετρα και κομβία ελέγχου. 
Τρόπος χειρισμού εκάστου (λεπτομερής επεξήγηση). 

3.3. Χάρτε'ς ΟΕΟΟΑ. Τρόπος χάραξης «π*αυτών υπερβολικών καμπύλών. 
Χαρακτηρισμός τούτων βάσει των ενδείξεων του ντεκκομέτρου. 

3.Δ. Διάφορες ναυτιλιακές εφαρμογές του συστήματος ΟΕΟΟΑ. Διάφορα 

σφάλματα και τρόπος διορθώσεως των. Ακρίβεια ."Φύλλα πληροφοριών* 
(ΟΑΤΑ 5ΗΕΕΤ5), πληροφορίες που παρέχουν. Υποτύπωση του στίγματος 
του πλοίου χρησιμοποιώντας τις διορθωμένες ενδείξεις των "φύλ¬ 
λων πληροφοριών". ΙΊέγιστη απόσταση χρησιμοποιήσης του ΟΕΟΟΑ. 
Αυτόματος πορειογράφος ΟΕΟΟΑ. 

Δ. 0ΜΕ0Α 

Δ.1. Αρχή λειτουργίας. Σταθμός ξηράς. Συσκευή του πλοίου. 

Δ.2. Υπολογισμός του στίγματος ,του πλοίου» Ακρίβεια του στίγματος. 

Παράγοντες που επηρρεάζουν την ακρίβεια του στίγματος. 

Δ.3. Μονάδες που συγκροτούν την συσκευή του πλοίου. Θέση της συσκευής 
σε λειτουργία. Συγχρονισμός-κράτηση. Δοκιμή καλής λειτουργίας. 

Δ.Δ. Τρόπος αποκατάστασης βλαβών. 

Δ.5. Πλεονεκτήματα του συστήματος. 

Δ,6. Χάρτες και πίνακες ΟΜΕΕΑ, Πίνακες διορθώσεων κυμάτων χώρου 
(5ΚΥ υΑ\ΖΕ5 00Η8Ε0ΤΙ ΟΝ). 

Σημείωση: Κατά τις πρακτικές εφαρμογές του μαθήματος θα αντιστοιχεί 
ένας καθηγητής σε κάθε 10 σπουδαστές το πολύ. 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

Βαθμολογική βάση: 70 

Τρόπος εξέτασης: Γρσπτά και προφορικά. 

Δίδονται τουλάχιστον 8 ερωτήσεις που μπορεί να 
είναι τετραπλής επιλογής. Καμμιά ερώέηση δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τις 15 μονάδες. 

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες, 
β, Προιρορ^ι κή_εξότσσΓ): 

Διάρκεια εξέτασης: 0 αναγκαίας χρόνος. 

Σημ. Τελική βαθμολογία του μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμολο¬ 
γιών γραπτής και προφορικής εξέτασης. 


_ΠΑΡΑΤΗΜΑ_Δ 

β ΜΗΧΑΝΤΚΟΝ_Β; 

ΚΥΚΛΟΣ_Α' 

?££ 2 £ 2—22 

ΘΕΡΜΟΔΥΝ ΑΜΙΚΗ 

λ. 5ΐ2222ΐύ.221β-ίΐ22ϋί£5«2β2ί5.ΙΙ!5..§2ββ2!!β»2βϋ!ί£ 

Θερμοδυναμική συστήματα και διάκρισή τους-Θερμοδυναμικίς Ιδιότητες- 
διεργασίες και θερμοδυναμική κύκλα-μηδενικό θερμοδυναμική αζίωμα- 
βασικές μονάδες στο Διεθνές Σόστημα(8.1)-Ιδιότητες κιθαρής ουσίας 
και φάσεις της(κεκορεσμένη θερμοκρασία-κεκορεσμένη πίεση,κεκορεσμένο 
υγρό,υπόψυκτο υγρό,συμπιεσμένο υγρό.κεκερεσμένος ατμός,υπέρθερμος ατ¬ 
μός, βαθμός ξηρότητας ή ποιότητα ατμοό θερμότητα ατμοποίησης και θερμότη¬ 
τα υπερθέρμανσης ατμού,ενθαλπία εντροπία-ιδανικό αέριο-ασκήσεις. 

Β· '3£ϊ2-521-52£2ίΞ322 

Ορισμός έργου και διάκρισή του-έργο σε κλειστό σόστημα(σε οιουεί- 
στατική διεργασία)-δυναμική και κινητική ενέργεια.-Θερμότητα-σύγκρί¬ 
ση θερμότητας και έργου(τρόποι μετάδοσης της θερμότητας)-αδια$ατική 
διεργασία Ασκήσεις. 

Γ. Πρώτος Νό{ΐος Μ ττ]ς^Θεβ|ΐοδυνα^ικής 

Πρώτος Νόμος της θερμοδυναμικής σε κλειστό και ανοικτό σύστημα(Μηχανι- 
κό ισοδύναμο της θερμότητας)-εξίσωση συνέχειας-Αρχή διατήρησης της 
μάζας. Νόμος διατήρησης της ενέργειας-ειδικές θερμότητες υπό σταθερό 
όγκο και σταθερή πίεση-Συντελεστής ΙΟϋΙιΕ ΤΗ01Ι30Ν(ορισμοί)-στραγγαλισμ0ς- 
ασκήσεις. 

Δ. Τδανικά^Αέρια 

Γενικά-ειδικές θερμότητες ιδανικών αερίων και σχέσεις τους(σταθερά 
αερίων Η,διεθνής σταθερά αερίων Η ΧΝ0Σ)-αντίστρεπτές διεργασίας αερίων 
(υπό σταθερή πίεση,σταθερό όγκο,σταθερή θερμοκρχσία,αδιαβατιχή,πολυ- 
τροπική)-απλές μαθηματικές σχέσεις των τέλειων αερίων-ασκήσεις. 

ε. -£ί2£β£5-?&25-ΗΙ5-52£ΰ2έ2ϋ51ϋ2ίδ 

Γενικά-0 δεότερος θερμοδυναμικές Νόμος σε ένα κόκλο-η.αρχή της αναντι- 
στρεπτότητας-προτάσεις ΚΒίνΐΝ ΡΣΑΝΕ και 0ΙΑΤ73Ιϋ5-Το κόκλο και η μηχανή 
ΟΛΗΝΟΤ-Βαθμός απόδοσης κόκλου 0ΑΚΝ0Τ(απόδοση θερμικής μηχανής). 
Αντίστροφο κόκλο ΟΑΗΝΟΤ (Απόδοση ψυκτικής και αντλίας θερμότητας)ασκή¬ 
σεις 

ΣΤ. Εντροπία 

Έννοια της ενιροπίας-εντροπία καθαρής ουσίας-εντροπία σε κλειστό και 
ανοικτό σύστημα-διάγραμμα (Τ-8) και (Η-8) -Υπολογισμός εντροπίας για 
τέλεια αέρια-ασκήσεις. 


Μάθημα 


ΑΓΓΛΙΚΑ 

ν 

(Διδάσκεται και στους τρεις κύκλους, εξετάζεται μετά την .αίτηση και ατάυς,.τρείς. κύκλους) 


1. Ερωτήσεις και απαντήσεις Θεμάτων καθημερινής ζωής στην ερτααία-ορθαγρανια- 
ανάπτυξη παραγράφων-αναγνωστική χατανάηση-σννομιλύσ. 

2. Γενική ορολογία ίου ναυτικού περιβάλλοντος 

3. Ορολογία,κείμενα και διάλογος με θέματα: 

ΤύΛρι,δομές και διάταξη χάρων πλοίου.Εξοπλ· ιμός ασφάλειας επιβατών. 

Εξοπλισμός ναυσιπλοίας.Ενέργειες και χειρισμοί για την ασφάλεια και τη 
διάσωση του πλοίου.Χειρισμοί και χρήση του εξοπλισμού για τη ναυσιπλοΐα*. 
Μετεωρολογικά και κλιματικά φαινόμενα.Ελικόπτερα.Αλιεία.Στοιχεία Υγιεινής 
νοσηλείας.Διάσωση και ρυμούλκηση πλοίου.Υποχρεώσει^ κατά την είσοδο σε λιμάνι. 
Φορτώσεις,σχετικός εξοπλισμός και χειρισμοί.Προστασία περιβάλλοντος,επικίνδυνα 
φορτία^, Χρήση λεξιλογίου ΙΜ0. 


ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση 
Τρόπος εξέτασης 
Διάρκεια εξέτασης 
Βαθμολογία 

Α. Γραπτή εξέταση 


60 

Γραπτά και προφορικά 

Γραπτή: 2 ώρες.Προφορική ο αναγκαίος χρόνος 
0 μέσος όρος της γραπτής και προφορικής βαθμολογίας 


Ζ. ίίίϊΗ2Ι2_22β Τδ£στ|ΐών 

Νόμος του ΟΙΒΒ5 και ΠΑΟΤΟΝ-αδιαβατική ανάμειξη τέλειων αερίων(Η μίγματος) 
εσωτερική ενέρχεια-ενθαλπία-εντροπία και εφαρμογή του πρώτου νόμου της 
Θερμοδυναμικής σε μίγματα αερίων και υδρατμών-Θερμοκρασίες ξηρού και 
υγρού βολβού ψυχομετρικός χάρτης-Πως επιτυγχάνεται το αίσθημα της άνεσης 
ενθαλπία αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα-ασκήσεις 
Η. Χαόστ) 

Διεργασία καόσης-ανάλυση προΓόντων καόσης(στοΐχειομετρική καόση,καόοη 
με περίσσεια αέρα)-εσωτερική ενέργεια και ενθαλπία καόσης-πρώτος νόμος της 
θερμοδυναμικής εφαρμοσμένος στην καόση-απόδοση καύσης και σχετικοί 
βαθμοί απόδοσης-ασκήσεις. 

ΜΕΡ0Σ__Β' 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Μετρήσεις πίεσης και θερμοκρασίας κατά την διάρκεια του φαινομένου του 
βρασμού και εύρεση των υπολοίπων θερμοδυναμικών ιδιοτήτων με την χρήση 
των πινάκων. 

2. 5£ώτο^ ι _Νό^ο^_ > τη5_Θε££οδυνα£ΐκτ5ς 

Εφαρμογή ταιΑΈόμου θερμοδυναμικής και της εξίσωσης συνέχειας στα 
προφόσια χρήση στραγγαΧιστικών βαλβίδων και υπολογισμός του συντελε- 
στού ίΟυΣΕ ΤΗ0Μ30Ν 

3· Χρήση ΒΟΜΒ Καλορίμετρου για την ανάλυση προΓόντων καύσης χρήση συσκευής 
0Η3ΑΤ-Θερμαντική ικανότητα καυσίμων. 


1. Ελεύθερη μετάφραση αγγλικού κειμένου που αποτελείται από 600 περίπου 

















7926 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΒΕΤλΣΗι 

Βαθμολογική βόση* 60 
Τρόπος εξέτασης* Γραπτό 
Διόρκεια εξέτασης* 3 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων,Δίνονται τουλόχιστον 10 ερωτήσεις 
που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας. 

Καμμία όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να όχει βαθμολογική αξία μεγαλότερη 
από 15 μονόδες.Οι «ρωτήσεις μπορεί ναμείναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντή¬ 
σεις των προβλημότων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυση τους. 

κτκαος:__α # 

Μόθιτ]|Λα 2ο 

τβ^κη^μηχαντ^-μηχανι^^ρκτγτον 

0552£.ϊ5552^^ί5ϊ52ϊ55 

Α^ΕΤΑΤΙΚΗ 

Δύναμη - ροπή δόναμης-σύνθεση δυνόμεων(Γραφ.και Αν/κα)-αν0λυση δυνόμεων 
(γραψ.και αν/κό)ισορροπία στερεού σώματος-υπολογισμός αντιδρόσεων εύρε¬ 
ση κέντρου βόρους (Γραφ. και αναλ/κό-ασκήσεις). 

ΒΤΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 

Ευθύγραμμη κίνηση(ομαλή επιταχυνομένη)-κυκλική κίνηση-σύνθετη κίνηση 
ελεύθερη πτώση-βολές ασκήσεις. 

Γ_'ΔΤΤΤΑΜΙΚΗ 

Ν.Νεύτωνος-Αρχή Β ΑΙιΕΒΕΡΤ-διατήρηση μηχ/κής ενέρΥειας-διατήρηση γραμμι¬ 
κής ορμής-ροπή αδρανείας-στροφορμή-ασκήσεις. 

^-Ή5555Ιί?5-^555Ι£5-55?5?ί5555 

(προαιρετικό) 

εύρεση ταχυτήτων-εύρεση επιταχύνσεων-εύρεση θυνόμεων εύρεση τροχιός (γε¬ 
νικό) 

β^αλτοχη^ταικο» 

Είδη καταπονήσεων-είδη τόσεων-επιτρπόμενες τόσεις-συντ/τής ασφαλείας 
V.ΒΟΟΚ-Μέτρα ελαστικότητας-εφεΛκυ σμός ·λίφη-κόμψη-στρέφη-λυγισμός-ασκήσεις. 
ΪΚΡΟΕ,Β^ΙίΗΙΑίΤΧΗ^ΡΕΤΕΤαΝ 

I. Ορισμός ρευστού και Είδη ρευστών-ιξώδες-Συντελεστής Συμπιεστότητας 
Επιφανειακή τόση-Άνωση και Αρχή Αρχιμήδη-Ιδανικό ρευστό και Καταστατι-' 
κή Εξίσωση-Κινηματικό ιξώδες-Ασκήσεις. 

5*^?™,ΤΟ^_ΒΙΣΤ0ίΓ·>ΡΕΥΣΤΑ ΣΒ ΙΣΟΡΡΟΠΤΑι 

1. Εξαγωγή των Βασικών Εξισώσεων και συνθήκες Εφαρμογής τους. 

2. Μέτρηση της Στατικής πίεσης-Μανόμετρα., 

5. Ασκήσεις 

ΓΆΤΗ^ΤΙΚΗ^ΤΟΗ^ΡΕΥΣΤΟΝ* 

1. Αρχές Χίνησης-Εξίσωση Συνέχειες και συνθήκες Εφαρμογής. 

2. Εξίσωση ΒΕΗΝΟυΣΒΙ και φριαχές τιμές της,Εξίσωση σταθερής Ροής. 

3· Εξίσωση Ενέργειας και συντελεστής διόρθωσης-Εφαρμογές της Εξίσωσης 
ΒΕΒΚΟϋΐΧΙ (Σωλήνας ΡΙΤΟΤ, “ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΕΙΪΤΟϋΗΤ, Ακροφυσ ία κΧπ)-Απώλει«5 
πίεσης στη ροή μέσα από αγωγοός. 

4. Ασκήσεις-νΕΕΤΟΗΙΜΒΤΕΗ-ΔΙΑθΡΑΓΜΑΤΤΕΟ ΒΟΤΑΜΕΤΗΟ, 

-ΙΪ£52£Γ?25Σ52ϊ1-ΐ5£βΐ£ΐ5ϊ15£} · 

1. Μελέτη των* τροχού ΡΕΒΤΟΝ,Στρόβιλοι ΕΗΑΤΙ0Ι8,ΚΛΡΙιΛ1ϊ(τρίγωνα ταχυτήτων, 
ισχύ και χαρακτηριστικό Συμπεριφορός τους). 

2. Σπηλαίωσης κχ ι αίτια. 

3. Ασκήσεις. 

ΙΤΑΗΤΑΙΕΣι 

1. Φυγοκεντρικές Αντλίες (Βασικές Σχέσεις Έργου-Απόδοσης και Ισχύος) 

2. Αντλίες Αξονικής και μικτής ροής(έργο και απόδοση) 

3· Χαρακτηριστικό συμπεριφορός των Αντλιών. 

4· Σπηλαίωσης και αίτια 
5· Ασκήσεις. 
μκρος_γ;_βργαςτηρια 

1. Πειραματική μελέτη του θεωρήματος ΒΒΚΝΟϋΜ.1 και Εφαρμογές του. 

2. Πειραματική επαλήθευση Απωλειών της ροής μέσα σε σωληνώσεις διαφόρου 
διατομής και σχήματος. 

3· Πειραματική Επίδειξη της διάφορός Στροβιλόδους-Στρωτής ροής και της 
σπουδαιότητας του Αριθμού ΒΕΙΕΟΙιΠδ στη ρδή ρευστών. 

4* Λειτουργία των ΡΒΙιΤΟΝ-ΡΕΑΜΟΙΒ-ΚΑΡΠΑΝ και Επαλήθευση των σχέσεων 
της θεωρίας(Μετρήσεις Ισχύος και Χαρακτηριστικό της συμπεριφορός 
τους). 

Ε&ΚΤΑΣΗι. 

Βαθμολογική βόσηι 60 

Τρόπος εξέτασης» Γραπτό 

Διόρκεια εξέτασης» 3 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων.Δίνονται τουλάχιστον 10 
ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας. 

Καμμία όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη 
από 15 μονόδες.Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής. 

Οι απαντήσεις των προβλημότων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούντοι με 
επίλυσή τους. 


ΠΕΛΟΤΑ ' 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΜΗΧΑΗΟΗ_-_ΑΣθΑΑΒΙΛ 

ΜΕΡΟΣ^Α^ΣΤΟΙΧΕΙΑ^ΜΗΧΑΕΒΕ 

Α^ΣΑ_ΚΑΪ^ΕΙΔΗ_ΣΤΗΔΕΣΗΣ* 

I* Εοχλίες(βίδες)σόνδεσης. 

2. Κοχλίες κίνησης, 

3· Περικόχλια,ασφαλιστικό. 

4. Σφήνες. 

I. Ηλεκτροσυγκολλήσεις,είδη αυτών. 

2» Ηλεκτρόδια. 

5^5ϊ2ί?5ϋ.555ϊ5222ϊϊ55-Η?5Σ55ΐ 

1. Στροφείς και είδη στροφείυν(εγκόρσιοι και αξονικο^)· 

2. Άτρακτοι και είδη αυτών. 

3. Κρίσιμος αριθμός στροφών. 

£3^Η*2Σ-5Η-5ϊ£?-Π!!£5£585ΐ 

1. Σταθεροί, 

2. Κινητοί. 

3. Ελαστικοί. 

4. Δυόμενοι. 

5. Υδραυλικοί σύνδεσμοι. 

ΕΆΔΡ ΑΚΑ ι 

1. Ολίσθησης(εγκόρσια και αξονική).· 

2. Κύλισης(βΟΤΑΕΜΑΕ)-Εκλογή του κατόλληλου ρουλεμόν. 

3. Λίπανση εδρόνωυ. 

ΣΤ^ΣΤΟΙΙΕΙΑ.ΜΕΤΑΔΟΣΕΡΣ-ΚΙΕΗΣΕΟΣ» 

1. Ιμόντες-Τροχαλίες. 

2. Οδοντωτοί τροχοί. 

3· Ατέρμων κοχλίας και οδοντωτός ηροχός. 

4· Στοιχεία που αποτελούν τον μηχανισμό στροφόλου(Στρόφαλος, 
Στροφαλοφόρος όξονας,διωστήρας,έμβολο έκκεντρο). 

Ζ^ΓΤΟΙΧΕΙΑ^ΑΕΤΤΟΤΤΚβΝ^Ιί^ϋ^ΜΑΤΟ^ 

1. Αλυσίδες. 

2. Συρματόσχοινα. 

Η^ΣΟΑΗΕΟΏΙΣι 

1. Τλικό σωληνώσεων. 

2. Συνδέσεις(ολισθένουσες και καμκόλες διαστολής). 

5£Ε25.. “ 

Κίνδυνοι σε κλειστούς χώρους-αναλυτής οξυγόνου-πιστοποιητικό ΟΑ8 ΤΗΕΕ- 
προφυλόξεις από πυρκαΓό-μέτρα αοφόλειας από την ΒΟΙΛδδΟ μέθοδοι προστα¬ 
σίας από την πυρκαΓό στα επιβατηγό ηλοία-Μέθοδοι προστασίας από πυρκαΓό 
στα φορτηγό πλοία-δίκτυα πυρκαΓός-αντλίες-ακροσωλήνια-οθώνινοι σωλήνες- 
επιβατηγό πλοία-φορτηγό πλοία-μέσα εγκαταλήφεως ή παραμονής για την 
κατόσβεση-μέσα παραμονής για την κατόσβεση-είδη πυροσβεστήρων-πως γίνεται 
η κατόσβεση-σήματα συναγερμού-κανονισμοί αοφόλειας-επιθεώρηση εμπορικών 
πλοίων-σωοσίβιοι λέμβοι(επιβατηγό πλοία-φορτηγό πλοία)-δίκτυο σεντινών- 
δίκτυο σαβούρας-δίκτυο υγρών καυσίμων-δίκτυο λίπανσης-προφύλαξη,μόλυνση 
περιβόλλόντος-θέμα διόσωσης-προετοιμασίες για το πλοίο που προσφέρει 
βοήθεια-ηροετοιμασία στην κουβέρτα-προετοιμασία εκτός πλοίου-έρευνες για 
την διόσωση-οπτικό και ακουστικό σήματα κινδυνεύοντο^ πλοίου-μέσα επικοι¬ 
νωνίας- σταθμοί διόσωσης-όνθρωπος στην θόλαοσα. 

εβεταςη^ 

Βαθμολογική βόση* 60 
Τρόπος εξέτασης* Γραπτό 
Διόρκεια εξέτασης* 3 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεωνιΔίνονται τουλόχιστον 10 
ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλότερη από 
15 μονόδες.Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντή¬ 
σεις των προβλημότων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται μρ επίλυσή τους. 

ΚΤΚΑΟΣ Β ' 

Κ&ίΥκα Ι ο 

Χ ΗΧΑΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΕΚ) 

ΚΚΡΟΣ Α*- 6Ε0ΡΙΑ <; 

1. Συνοπτική ανάπτυξη βασικάν θεωρητικάν χΟχλβν. 

2. Πρβγματιπδ διάγραμμα τετράχρονης πετρελαιομηχανής. Πλήρης ανάπτυξη. 

3. Πρβγματιπδ διάγραμμα δίχρονης πετρελαιομηχανής. Πλήρης ανάπτυξη. 

4. Πραγματικά διάγραμμα τετράχρονης και δίχρονης βενζινομηχανής. 

Πλήρης ανάπτυξη. 

5· Πραγματικά διάγραμμα μικτού κίχλου. 




























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


7927 


6 . Βαθμίς αμμιΐΜίς (*). Τ.μές «τις διάφορες μχχ.νές. Ητταβαλί «νιο6, 
ον*ί«ιη;, λαμβηίμενα μίτρα. 

7. Μα όειχθοέν σε ράβεις λειτοοργίας και μ διάρκεια μοιρί, σε κρκλικί 
διάγραμμα εείράχρημς και ίίχροτ,ς μηχανές. 

Β'ΤΑΙΚΑ ΗΗ ΣΑΗΟΗ ΕΣΟΤ.ΣΑΙΕΗΣ-ΣΑΪΚΡ ΓΑΣΙ ΜΣ-ΜΒβΟ ΑΟ Ι κικπχοτ ΑΤΤΜΙ 
11Τ1Π0ΜΗ ΣΚΓΣ 

1. π6»·» ειδίν χμτοοΙΡμρΜ και χάλυβες χρμοιμβκβιοίνται βτις ΗΠ. 

Τι είναι ατελΧίτες. Ια αναμερβοίν εξαρτέματα καν χρμσιμοκοιοίν τα 
—ραχάν. υλικά. 

2. Μέταλλα τριβέαν και μ χρίομ τονς. 

3. Μα αναμερθοΟν οι κατεργασίες καν γίνονται «τα διάρορα εξαρτήματα τη ΧΠΓ. 
*· Μα αναμερθοέν μ ί» οδοί ελέγχον νλικίν χ.ρίς τμ χαταβτρορέ τοος. 

5. Βκς μεταμέρονται τα μορτία καΟσμς ακέ τονς κυλίνδρους ατο σκελετέ και 
ακέ εκεί στις βάσεις. Τι ρέλο «χίζονν οι σννβίτες (Π* Β038), γιατί 
χρμσιμοκοιοβνται. ϊβσμιξμ και χαλάρηέ τονς. 

6. Βοιίς είναι οι κατακονίαεις τον χιτηίοο και κας αντιμετακίζονται. 

7. Αίτιο μθορ&ς χιτίνιον, μέτρμοί τμς, ξ·έ χιτάνιον και έριο ρδοράς *»,. 
Ποιά τα αίτια εντριβές τον χιτίνιον (Β0Β1ΤΤΜ). 

8. Τι έλεγχος γίνεται Ττινς κβριονς τριβείς και τα κομβία κατί τμν εξδρ- 
ρηβιΐ. Ποιές ον ελενθερίες τον τριβέων. 

9. Μέθοίοι κατασκευές τνν «τρομαλομέραν αξ&υου. Γνναρμολογοβμενοι άξονες. 
Χατακονέσεις και βλάβες στραμαλαμέραν. 

10. Μετάέοομ στον χνοέαρκομίρο με αλυσίδα. Αίτια εκιμίχννσμς αλνσίβας και 
αντιμετάχιοη. 

Γ* ΑΙΠΑΗΣΗ I 

I. Γενιάά κερί λίπανσης, συντελεστές τριβάς. Ηηρά, ιζύδης τριβή, υδρο¬ 
δυναμική καν υδροστατική λίπανση. 

2* Ειδική κατανάλωση λαδιού στις ΜΕΚ. Τν είδους λάδια χρησιμοποιούνται 
κατά το στρύσιμο ιλατ^ρ(·ν καν χιτωνίου· 

3· Είδη λαδιάν στις βΰγχρονος μηχανές. Τν είναι λάδια ΒϋΡΡΙο I, ΒΕ ΒΪΕ8 2, 
ΕΚΡΙΜ 5, τν λάδια ΕΧ ΤΚ ΕΗΕ ΡΗΕ33ΤΙΗΙ, λάδια μο VI8003171 ΙΜΡΒ00ΥΕΒ8, 
ΑΕΪΙΓΟΑΜΙΗΟ. 

4. Συντήρηση λιχαντέλαι ου. 

Δ*ΤΤΗΗ 

1. Γενικά κερί φύζης (Τεχνική της φύζης). Επεξεργασία νερού· 

2. Άλατα καν κραστασία μηχανής. 

Ε* ΚΑΙΣ ΙΗΑ-ΚΑΙΣ Η I 

I. Είδη καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις ΜΕΣ, σύντομη «νάκτυξη παραγω¬ 
γής τοος. Πυρδλυση. 

2· Υπολογιστές ειδικού βάρους στνς διάφορες/θερμοκρασίες καν ανάγωγή βο 
θερμοκρασία 15° σ. 

3α Επεξεργασία βαρ.κετρελαίου καν σχετικά διαγράμματα. Τν είναι κρέσθετα 
καν γνατί χρησιμοποιούνται στο β·πετρέλαιο· 

4, Καύση· Απαιτούμενη θεωρητική καν πραγματική κοσέτητα αέρα. Η έννοια 
τον συντελεστή κερίσσενας αέρα· 

3ο Διάγραμμα καύσης καν ανάλυση τωυ φάσεάν τον. 

ΣΤ* Γ-ΑΡθΤτπ-τηΕΡΠΐτττ>ατπ« 

1. Γενικά κορί σάρωσης (τεχνική της σάρωσης). Η έννοια τον βαθμού απέέοσης 

ττ|ς σάρωσης. 

2. Γενικά κερί υπερκλήρωσης (τεχνική της υπερκλήρωσης) · 

3. Υπερπλήρωση τετράχρονων μηχανάν. Διάγραμμα καν σννδεσμαλεγία οχετύν. 
Πλεονεκτήματα, κορνορνσμοί. 

Τχορκλύραβκ δίχρονα» μχχανύν. 

5· Συστήματα εζαγκγ^ς κανσαερίαν, σχετνκά διαγράμματα. Διάγραμμα Ρ.ν. 
σχετνχδ. 

6. Ακλ| κορνγρ«ρ| καν στονχείιιδ^ς λοντονργία οτροβνλομοσ^τύρα. 

Ζ*ΕΓΠΣΕ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΜΗΧΑΚΟΜ-ΣΙΣΤΗΜ1ΙΑ ΤΡΟ ΘΟΔ ΟΣ ΙΑΣ ΒΡΖΙΙΟΜΗΙ ΔΜ I 

1. Γενικά κερί έγχνσης (Τεχνική τ*ς έγχνσης). 

2. *γχοτ^ρες Β030Η. Περιγραφή, λοντονργία - Ενντύρν»^· Βλάβες. 

3. Αντλίες με ελίκατσμέ,καβάς και με βαλβίδες εισαγηίς και εκιατρομές. 
Ενεργίς ( κραγματικέ διάδρομέ κατάδλιμχς. 

'*· Περιγραμέ οτοιχειάδμ εξαεροτέ (ΟΑΒΒυβΑΤΟΒ). 

5· ϊΟστχμα ένανσχς στις βενξινεμμχανίς. 

Β'ΡΙβΚΙΠΠι 

I. Αρχέ λειτσνργίας ρνδμιατάν. Αειτσνργία μμχανικάν και νδρανλικάν ρνδμι- 
στάν. 

Ο* ΙΣΧΥΓηΑΙΑΓΡΑΚΜΔΤΑ » 

1. Τκολογισμδς «νδεικννμίνι,ς ισχέος (Μι). Ίνναια μέσχς σνδεικννμίνης 
κίοσ^ς (Ρν). 

2. Δοναμοδοίκτος καν δναγραμμάτκν. 

3. Πραγματική ισχύς <ϊο). Μέτρηση καύσης με νδραολνκ^ κέδη. Μέση κραγματν^Ι 
κίεση Ρν. Τκολοτνσμύς Κ«. 

4. Τι είναι ενδνκφ κατανάλ^η κετρελαίον, κον κνμαίνέταν. Σύγκριση μηχανύν 
με βάση την ειδική κατανάλωση καν τον κραγματνκύ βαθμέ ακύδοσης (ηα). 

5. Είδη δνναμοδεικτνκάν διαγραμμάτων. Έλεγχος με βάση *υτά. 

I*ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΙΑΚΗΣν 

Η τεχνική της ρύθμισης της μηχανές. 


Ι Α*ΑΕ1Τ0ΤΡΓΣΑΐ 

1. Εκκίνηση - Αναστρο** - Περιγρα** ενύς ολακληρνμένον «νστ*ματος εκκίνησης- 
αναστρβφΐς· 

2. Έλεγχος κατά την λεντνοργία. 

3· Ανωμαλία κατά την λειτοοργία - αντιμετάκιση. 

(1) Αύξηση θερμοκρασίας καν μαύρο χράμα κανσαερίον. 

(2) Κεταβολ* στρομάν. 

(3) Κτύκον στονς κνλίνδρανς. 

(4) Εζανθρακάματα και λαανάδη κατάλονκα λνκαντέλαιον. 

(5) Βλάβες βασικάν εξαρτημάτων· 

ΣΒΈΤΓΡΗΚ ΜΜΧΑΜΟ ι 

Ζ. Σύγκριση μεσάστροηων-αργάστροφνν· 

2. Σύγκριση δίχρονων - τετράχρονων. 

3. Σύγκριση Κετρελανομηχανάν «ατμοστροβίλων. 

4· Σύγκριση αερνοστροχίλων με τις άλλες θερμικές μηχανές. 

ΜΕΡΟΣ Β*«» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

1. θερμικές Ισολογνσμδς ΜΕΣ. 

(Εύρεση «ενραματνκάν ωαράμετρων καν νκολογνσμδς α*6 αοτβς των νκδλοικων 
βοηδητνχάν)· 

2. Μίθοδοι λνίψης δυναμοδεικτικού διαγράμματος και μέθοδοι υπολογισμού 
μέσης ενδεικτικής πέεσης(ΜΕΡ). 

ΒΞΕΤΑΖΗ» 

Βαθμολογική βάση ι 60 

Τράπος εξέτασης * Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης» 5 ώρες 

Αρ'ιθμάς και βαθμολογική αξέα ερωτήσεων. Δίνονται τουλάχιστον ΙΟ ερωτήσεις 
που μπορεί να είναι και διαφορετικής βαθμολογικής αξίας. Καμμία άμως 
ερότηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη απύ Ϊ5 μονάδες. 
Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής. Οι απαντήσεις των προ¬ 
βλημάτων ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 

ΚΤΕΑΟΣ^^Β* 

Μάθτ]|ΐα_2ο 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ^ΜΗΧΑΜΗΜΑΤΔ-ΥΤΗΗ^-^ΚΑΙίαΤΙΣΚΟ Σ 
Α. >θ}χ?νήμοτα Πρύωση^ 

1. Για πλοίο ατμοκίνητο με στράβιλο.Περίγραφή μηχανημάτων διακίνησης 
αέρα,πετρελαίου,μηχανήματα επεξεργασίας πετρελαίου,Μηχανήματα 
λίπανσης στροβίλου.Ηηχανήματα κυκλοφορίας και προθέρμανσης-τροφοδο¬ 
τικού νερού,χρήση βραστήρα,στροβιλογεννητριάν και ψυκτικών εγκα¬ 
ταστάσεων. 

2. Για ντηξελοκίνητο πλοίο,περίγραφή και λειτουργία μηχανημάτων συσσώ¬ 
ρευσης αέρα,επεξεργασίας και διακίνησης πετρελαίου.Μηχανήματα λίπαν¬ 
σης, βοηθητικές λέβητας και ηλεκτρογεννήτριες. 

Β * Β °?^^,ύίκτνα_και^εξερτ^|ΐατά_του5_ 

Υγιεινής διάταξης λειτουργίας-ποσίμου νερού διάταξή λειτουργία-λάτρας 
νερού διάταξης λειτουργία -παραλαβής και μετάγγισης πετρελαίου-εναλλα- 
κτική εξυπηρέτηση δικτύων-θίλτρα και στραγγιστήρες,περιγραφή και λει¬ 
τουργία μεταλλικών δικτυωτών,απορροφητικών διηθητικών και μαγνητικών 
φίλτρων-αποχωριστές ατμού-βαλβίδες επιστύμια διαχύπτες. Περιγραφή και 
λειτουργία άλων των τύπων-ποδοβαλβίδες αντλιών-περιγραφή και λειτουργία 
δικλείδας(κλακέτα)και λειτουργία διπλής δισκοειδούς ποδοβαλβίδας.Αερο- 
κώδωυες-Περιγραφή και λειτουργία. 

Γ. ΑΝΤΛΙΕΣ 

Αναρρόφηση αντλίας-παράγοντες που επηρεάζουν την αναρρύφηση-Εατάθλιψη 
αντλίας-χαθλιπτική αντλία απλής ενέργειας-περιγραφή και λειτουργία 
καταθλιπτιχή αντλία διπλής ενέργειας περιγραφή και λδιτοθργία-Γενικά 
περί περιστροφικών αντλιών περιγραφή και λειτουργία αντλιών με τροχούς 
εξωτερικής και εσωτερικής οδόντωσης κοχλία-περιστρεφόμενα έμβολα και 
πτερυγιοφόρο αντλία-περιγραφή και τνκική λειτουργία φυγοκεντρικών 
αντλιών-Ανωμαλίες κατά την λειτουργία.Το φαινόμενο της σπηλαίωσης στις 
φυγοκεντρικές αντλίες. 

δ. 5^2Ηό23?5?2-5^Σ^ί2?Σί2ηίίΗ^ϊΕ!ί^ 

Που και πως εδράζεται ο άξονας του στροφείου.Αξονική και ακτφνική 
στήριξη.Πως μετράται και πως αντιμετωπίζεται η κατακόρυφη πτώση του 
στροφείου. 

Ε. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ 

Σκοπός της προθέρμανσης του τροφοδοτικού νερού των λεβήτων.Προθερμαντή¬ 
ρες επιφάνειας.Περίγραφή και λειτουργία προθερμαντήρων απλής διαδρομής 
διπλής και πολλαπλών διαδρομών-Προθερμαντήρες πετρελαίου λεβήτων(α)απλής 
διαδρομής (β)με οφιειδούς σωλήνες(γ)με πτερυγ^τούς αυλούς Προθερμαντήρες 
πετρελαίου ΜΒΚ.Περιγραφή και λειτουργία προθερμαντήρα επιφάνειας προθερ¬ 
μαντήρα τύπου μεβράνης δια καυσαερίων ή ατμού. 

ΣΤ. ΗΑΕΥΤΡΟΥΔΡΑΤΛΤΚΟ_ΠΗΔΑΛΙΟ 

Το υδραυλικό σύστημα τηλεκίνησης της αντλίας(ΑΙΙΑΙ. ΡΙ5Τ0Π ΗΑΠΙΑΙ, ΡΙ5Τ0Ν) 
μεταβαλλομένης παροχής λαδιού πηδαλίου.Λειτουργία περιγραφή. 
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Λειτουργία ηλεκτρουδραυλικού πηδαλίου τύπου ΗΑΤΕΒΒυΚΥ και ΗΕΙΛ 8ΗΑΉ. 
Περιγραφή και λειτουργία των ογκομετρικών αντλιών τύπου ^ΥλΤΒΚΒϋΕΥ και 
ΗΕυ0 ΒΗΛΥΓ. 

ΜΚΡ0Σ_Β'| Π?3-?^ί-?^ίί?ϋϊ5?25 
α. ί^κτικτ^ε^κατάστασί) 

γενικέ μέθοδοι ψύξης-μέθοδοι παραγωγής ψύχους-ψυκτικί διαλύματα- 
γενικέ χαρακτηριστικί-κύκλος ΒβΙ>Ι> ΟΟΣΒέΙίΓ-κύκλος ΚΒΙΥΙΝ-συντελε- 
στής ψύχους-παρέγοντας συμπεριφορίς-παραδείγματα ασκήσεις-πραχτι- 
κή συγκριτική λειτουργία φυκτικής μηχανής με συμπιεστή-θέρμοδυνα¬ 
μικές κύκλος-βαθμός ποιέτητας-θεωρητική ειδική ψυκτική ισχύς-παρα- 
δείγματα ασκήσεις-Αρχές της λειτουργίας ψυκτικών μηχανών με συμπιεστή 
και ψυκτικέ μέσο*ψύμτική μηχανή με συμπιεστή και ψυκτικέ μέσο.Κύρια 
συστατικέ στοιχεία ψυκτικής μηχανής αυτού του είδους και διέταξη 
αυτών-Πραγματικές λειτουργίες ψυκτικών μηχανών με συμπιεστή και 
ψυκτικέ μίσο-θερμοδυναμικοί κύκλοι-Τυκτική ισχύς-ψυκτική ισχύς συμπιε- 
στή-απαιτούμενη στον έξονα συμπιεστή πραγματική ισχύς-Ισχύς κινητήρα 
παραδείγματα ασκήσεις-ασωτερικοί εναλλέκτες θερμότητας-τρόποι λει¬ 
τουργίας εζατμιστών-παραδείγματα εφαρμογών-ψυκτικέ μέσα-γενικές απαι¬ 
τήσεις για τα ψυκτικέ μέσα-ψυκτικέ μέσα που χρησιμοποιούνται σε 
ψυκτικές εγκαταστέσεις πλοίων-ιδιέτητες ψυκτικών μέσων-ογκομετρική 
ψυκτική ισχύς-πίνακες θερμοδυναμικών ιδιοτήτων υγρού και ατμών-Αποθή- 
κευση και μεταφορέ ψυκτικών μέοων-μέτρα προστασίας και θεραπείας απέ 
προσβολή απέ ψυκτικέ μέσα-ουλλέκτης υγρού ψυκτικού μέσου-Τύποι συμπιε- 
στώυ-ψυκτική ισχύς εμβολοφύρου παλινδρομικού συμπιετσή-ρύθμιση φορτίου 
εμβολοφέρου παλινδρομικού συμπιεστή-Λίπανση συμπιεστών-απαιτούμενες 
ιδιέτητες των λαδιών λίπανσης-προβλήματα που μπορούν να προκύψουν οτην 
λειτουργία μιας ψυκτικής μηχανής απέ το λιπαυτικέ λέδι-φίλτρο ψυκτικοο 
μέσου-αφυγραντήρας ενδείκτης ροής και υγρασίας-ανίχνευση διαρροών ψυκτι¬ 
κών μέσων-προετοιμασία ψυκτικής εγκατέστασης για πληρωμή της με ψυκτικέ 
μέσο-μέθοδοι πλήρωσης ψυκτικής εγκατέστασης με ψυκτικέ μέσο-αφαίρεση 
ψυκτικού μέσΟυ-μέθοδοι αποχιένωσης εξατμιστών-εξαερισμός ψυκτικής εγκατέ- 
στασης-εζαερωτήρας-σωληνώσεις μέσα για έλεγχο και ρύθμιση της λειτουργίας 
και ασφέλεια ψυκτικών εγκ/σεων-Αυτοματισμοί-Ανωμαλίες και βλέβες σε ψυκτι¬ 
κές μηχανές και εγκαταστέσεις εξακρίβωση των αιτίων και αντιμετώπιση-Μέ- 
θοδοι και συστήματα ψύξης πένω σε πλοία· 

β. Κλι^ατισιχέ^ 

γενικέ-βασικές έννοιες-ορισμοί-ψυχομετρικές χέρτης-Διέγραμμα ΜΟΙιΙιΙΕΚ- 
Θέρμανση-ψύξη-ύγρανση-αφύγρανση-καθαριέτητα-ταχύτητα του αέρα-ανανέωση 
του αέρα-μίγμα χρησιμοποιημένου και φρέσκου 'αέρα-στοιχεία υπολογισμού 
φορτίων-ασκήσεις-συστήματα κλιματισμού-κλιματιστικές εγκαταστέσεις-κλί- 
ματισμές σε πλοία-μέσα ελέγχου και ρύθμισης της λειτουργίας εγκαταστέ- 
σεων κλιματισμού-ασφέλεια-αυτοματισμοί. 

ΒΒΒΤΑ^ι 

Βαθμολογική βέση ι 60 
Τρόπος εξέτασης· Γραπτέ 
Διέρκεια εξέτασης < 3 ώρες 

Αριθμές και βαθμολογική αξία ερωτήσεων.Δίνονται τουλέχιστον 10 ερωτήσεις 
που μπορείς είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμία ύμως ερώτηση 
δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη απύ 15 μονέδες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των 
προβλημέτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυση τους. 

ΧΥΚΛΟΣ^Β' 

ΑΤΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΗΛΒΚΤΡΟΝΙΚΑ 

μερος_£- όΠ2ίί£Ιϊ £ϊί2Σ 

α. Αυτοματισμοί 

1. ουσκευές^ετ^σεων 

πίεσης-θερμοκρασίας-στέθμης-ροής-διέφορα έργανα-ασκήσεςς 

2. ^Εταδέτες_-_μετατ£οπείς 

μεταδέτες (πίεσης ρεύματος,δύναμης,διαφέρων τύπων)μετατροπείς(ομοίως) 

3* ελεγκτές 

πνευματικοί ελεγκτές 
4* επενεμ^ητές 

επ.διαφρέγματος-εμβολοφόρος επ/τής-επ/τής πνευματικύς-επι/τής 
με σταθερότητα (ΡΟΒΙΙιΙΟϊΠϊΗ^επενεργητής με μεταγωγ^α(ΗΒΙ»ΑΥ)-επ/τής 
τύπου ΤΓΑΧ. 

5· ®εωμ£α_αυτομέτου_ελέ]^ου 

-συστήματα αυτ.ελέγχου(ανοιχτέ κλειστέ)πλεονεκτήματα,μειονεκτήματα 
στοιχεία ενύς κυκλώματος ελέγχου-ασκήσεις 
Ηλεκτρονικέ 
Μέ£ο 5 _Α 'θεωμία 

στοιχεία κυκλωμέτων(πηγή τέσης ρεύματος,αυτίστάση,πηνίο,πυκνωτής,μετα- 
> σχηματιστής,συχνέτητα,περίοδος ισχύ)συμπεριφορέ αντίστασης,πηνίο πυκνω¬ 
τή στο ΑΟ και 1X3 - Ηόμος του ΟΗΜ και ΚΙΒσΗΗΟΡΡ-Ημιαγωγοί(δίοδος τρανζί¬ 
στορ σε ΒΤΤΤΤσΗΤΚΟ ΜΟΟΒ ΠΤΡΟΣΑΗ ΟΙΑΟ ΤΗΪΛΟ ΡΟΤ,ΟΙΟΒ ΡΕΤ). 

Τελεστικοί ενισχυτές(σύνδεσης πρέσδεσης αφαίρεση,διαφορική ολοκλήρωση 
^«τοηλεκτρονική-συστήματα αρίθμησης(δεκαδικύ,δυαδικύ,οκταδικύ,δεκαεξαδι- 


και σχέση μεταξύ τους-ψηφίακές αριθμητικές πρέξεις(πρέσθεση,αφαίρεση, 
ΒΟλλαπλασιαμύς διαίρεση)-Αογικές πύλες(ΑΗΙ) ΟΚ,ΧΟΗ»!ΪΑ3Π},ΙΝν®ΙΤΕΗ8-Κατα- 
Μίθυή λογικών πυλών( ΤΤΕ ΟΜΟΒ,σύγκριση χαρακτηριστικών και διασύνδεση 
Α^Τών-ΙΟ ΤΙΜΕΚ8-π.ΙΡ-Π»0ΡΒ (Ι>-ΤΙΡΒ)Λ,Η8 και εφαρμογές αυτών),-ΙΙϋϊ.ΤΙΡΙ.ΒΧΕΗ8 
ΛΐηΐΤΙΡ1ΒΧΒΚε(εφαρμογές)-ΚΒΟΙΒΤΒΚΒ,σΟΟΙΓΓΚΡΒ Κ-ΜΟΟϋΙΕ ΗΚΤΙ3Τ®,8ΗΙΓΤ ΚΒαΐΒΤΕΚΐ 
δΐ^ίνωση Η/Τ (τμήματα εισέδου-εξέδου ΑΙιϋ, μνήμη ΟΡϋ κλπ)· 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Λ*ΙΚές λογικές σχέσεις(ΑΝΙ),0Η,1»0Τ, πύλες και συνδιασμύς αυτών)-ΤΤΙ, ΝΑΝΟ/ 

Βίλες- Η ΧΟΗ πύλη και οι εφαρμογές της - ΡΒΙΡ-ΡΙιΟΡ,ΒΙ- ΗΑΚΥ 000ΤΤΤ7Η8 
■^Ιΐ ΤΟΡΜΤΗΒ-ΡΟΙ,δΕ 3ΗΑΡΙΤΤ0 / 80ΗΜΤΤΤ ΤΗΙΠΟΕΗ - 10 ΤΙΜΚΚ8(555»322 κλπ) 

ΡΒΟΟϋΙίΙΒ-ΙϊΤΟΟηΤΗΟ - Τελεστικοί ενισχυτές-Οπτοηλεκτρονικέ πειρέμπτα(ΙΛΙ), 
0Ι8ΡΙΑΤ κλπ)Το τρανζίστορ σε 8ΒΙΤ0ΗΧΤΕ> 11013® για διέφορα ψορτία-Πειρέματα 
με ΒΙΑΟ,ΤΗΙΑΟ κλπ-σταθερέ χρένου Η0-Τρέ«οι συγχρονισμού παλμών 

Υπολογισμές τροφοδοτικού. 

ΕΗΒΤΑΣΗ* 

Βαθμολογική βέση ι 00 ^ 

Τρέπος εξέτασης* ίραπτι*.. ^ιΟφίρ&ια <χρδι . 

Αριθμές και βαθμολογική αξία ερωτήσεως.Δίνονται τουλέχιστον 10 ερωτήσεις 
που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμία έμως ερώτηση 
δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη απέ 15 μονέδες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των προβλη¬ 
μέτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυση τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Γ' 

Μάθημα Ιο 
ΝΑΥΠΗΓΙΑ 

Α. Κατασκευή Πλοίου 

Κύρια χαρακτηριστικά πλοίου-Εξάλλα και χρησιμότητα αυτών-από ποιούς παρά¬ 
γοντες εξαρτάται η πλευστότητα πλοίοι-συνθήκες ασφαλείος πάνω από τα εξέλλα- 
Υλικδ κατασκευής πλοίου είδη σιδήρου τρόποι επιλογής τώυ υλικών κατασκευής- 
χαρακτηριστικά του σιδήρου-θέση της συγκόλλησης(αποφυγή πετσίκαρίσματος-είδη 
συγκόλλησης και τρόποι συγκόλλησης για την αποφυγή ρογμών-που οφείλεται η δη¬ 
μιουργία ρογμών-τρόπιδες-εξωτερικά περίβλημα σκάφους και τρόποι ενίσχυση αυ- 
τού(αναλυτικά σχέδια)-ΚατασΗευή διπυθμένων και τόποι εδρώνίαναλυτικά σχέδια)- 
Κστσστρώματα και τρόποι κατασκευής(αναίτικά σχέδια)-Νομείς απλοί και ενισχυ- 
μένοι τρόποι σύνδεσης και σκοπός αυτόν(αναλυτικά σχέδια)-Κατασκευή πρωραίου 
τμήματος σκάφους(αναλυτικά σχέδια)Κατασκευή πρυμναίου τμήματος σκάφους(ανα¬ 
λυτικά σχέδια)Κατασκευή υπερκατασκευών (αναλυτικά σχέδια). 

Εξοπλισμοί σκάφους-άγκυρες και δοκιμές αντοχής αυτών-σλυσίδες τρόποι σύνδε¬ 
σης και βάρος αυτών-εργάτης άγκυρας-φορτωτήρες(μπίγες 0ΕΒΒΐεΚ5-Εβυ)και ανυψω¬ 
τική ικανότητα αυτών-Φρακτές(ΒυΐΚΗΕΑΟ)(αναλυτικά σχέδΛ)-πηδάλια και μηχανι¬ 
σμοί πηδαλίου-διάταξη έλικας και ελικοφόρου ψξονα. 

Τλικές υλικά κατασκευής-δοκιμές παράδοαης-συύτήρηση ελίκων,επισκευές-έλικες 
μεταβλητού βήματος. 

Β. Στοιχεία Ευστάθειας Πλοίου 

Χωρητικότητα(ΤΟΝΝΑΒΕ)πλοίου χρήσεις των μεγεθών 0Τ ΝΤ μέτρηση χωρητικότητας 
(θεωρητικά)-ολικό εκτόπισμα πλοίου-μετάκεντρο μετακεντρική ακτίνα-μετακρντρικό 
ύψος-μοχλοβραχίονο της ευστάθειας-ροπή επαναφοράς ροπή κλίσεως θετική ουδέτε¬ 
ρη, αρνητική ευστδθεια-μετατόπιση βάρους(στερεού-υγρού)μέσα στα πλοίο,επίδραση 
στο ΚΒ και ΟΜ(αακήσεις)εγκάρσια κλίση πλοίου από μετακίνηση βάρους (Ασκήσεις) 
πρ6σθεση-αφαίρεση(κατανάλ»ση)βάρους (ασκήσεις)-διόρθωση ανεπιθυμήτων κλίσεων 
με μετακίνηση-πρόσβετη αφαίρεση βάρους-διαγραμματα ευστάθειας πλοίου δυναμική 
ευστάθεια πλοίου(διαγράμμαχα)-γ«νία δυναμικής ευστάθειας πλοίου(διαγράμματα) 
ροπή κλίσεως σε ταλαντευόμενο πλοίο(διαγράμματα)-γωνίες με μηδενική ροπή 
(διαγράμματα)-διαγογή και μεταβολή της βυθίαματαίγενικά)-ελεύθερες επιφάνειες 
υγρών των δεξαμενών και επίδραση στο ΒΜ. 

Στεγανή υποδιαίρεση πλοίου(γενικά)-πείραμα ευστάθειας πλοίου. 

ΕΞΕΤΑΣΗ; 

Βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης ; Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης 3 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεως.Δίνονται τουλάχιστο 10 ερωτήσεις που 
μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμία όμως ερώτηση δεν επι¬ 
τρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από 15 μονάδες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των πρεβλημάτων- 
ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Γ ' 

Μάθημα 2ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ( Μέρος Α'- Θεωρία) 

1. Είδη ρευμάτων-συνεχές ρεύμα-περιοδικά ρεύματα-απεριοδικά ρεύματα-εναλλασσόμενα 
ημιτονοειδώς ρεύματα-γραφική παράσταση συνεχούς ρεύματος και εναλλασσαμένου 
ημιτονοειδώς. 

2. Η έννοια του ηλεκτρισμοΰ-δομή του ατόμου-το ηλεκτρικό ρεύμα. 
Αγωγή-ημιαγωγή-μονωτικά-αγωγή του ρεύματος-πραγματική και συμβατική φορά 
χου ρεύματος.Αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος. 

3. Τάσης-έντασης-ωμίΗή αντίστάσης-επιδράσεις επί της ωμικής αντιστάσεως-αγωγιμότης 
του αγωγού-ειδική αντίσταση-ειδική αγωγιμότητα. 

4. Νόμος του ΟΗΗ-πρώτος και δεύτερος Νόμος του Κίρκωφ-Κόμβος-βρόχοι κυκλώματος 
πηγές ρεύμαχος-πηγές τάσεως. 

5. Σύνδεση καταναλωτών-σύνδεση πηγών εν -σειρά,εν παραλλήλω και μικτές συνδεαμο- 
λσγίες-χρήσεις των εν παραλλήλω και εν σειρά συνδεσμολογιών- πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα των διαφόρων συνδεσμολογιών καταναλωτών και πηγών. 

6. Αρχή επί της οποίας βασίζεται η παραγωγή εναλασσομένσυ ρεύματος,πλεονεκτήματα 
του εναλ.ρεύματος έναντι του συνεχούς.Περίγραφή της ημιΆνικής καμπύλης-περίο¬ 
δος -συχνότητα-μήκος κύματος-φάσης-διαφορά φάσεις. 

7. Καταναλώσεις σε απλό κύκλωμα-εναλ.ρεύματος-κύκλωμα που περιέχει μόνο ωμική 
αντίσταση-μόνο πηνίο επαγωγική αντίδραση-μόνο πυκνωτή χωρητική αντίδραση. 













ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 


7929 


8. Σύνθετα κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος.Σύνθετα-αντίστασης-ανυσματικά δισ- 
γράμματα-σνυσματικό άθροισμα διαφορά-πολλαπλασιασμός και διάιρεση.Τριγωνομε¬ 
τρικοί αριθμοί ημίτονος-συνημίτονο-εφαπτομένης και συυεφαπτομένη. 

9. Ισχύς στο συνεχές ρεύμα-Ισχύς στο εναλ.ρεύματα(πραγματική-άεργος και φαινομένη 
ισχύς). 

Τρίγωνο ισχύων-συντελεστής ισχύος-άεργος συντελεστής-ενεργός συντελεστής διάρθω- 
ση συντελεστή ισχύος με πυκνωτές σύγχρονους κινητήρες. 

10. Μονοφασι η ά-πολυφασικά ρεύματα.Τριφασικέ ρεύματα.Σύνδεση κατά αστέρα και τρίγωνο- 
πολική φασική τάσης-πολικά φασικόρευμα-Ισχύς στο τριφασικά. 

11. Συστήματα διανομής ηλΙκής ισχύος τριών γραμμών-τριών φάσεων και τριών φάσεων 
τεσσάρων γραμμών-μετρήσεως ισχύος σε μονοφασικό και τριφασικά σύστημα διαμονής. 

12. διάφορα είδη αγωγών μόνωση αγωγών-πολική τάση-τάση φορείου-εσωτερική εξωτερική 
πτώση τάσεως-επιδερμικό φαινόμενο.επίδραση της συχνότητας στο επιδερμικό φαινόμε¬ 
νο.επίδραση της συχνότητας στο επιδερμικό φαινόμενο-φαινομένη αντίσταση αγωγού 
λόγω επιδερμικού φαινομένου. 

13. Γείωσηίμονοφασική τριών *4λωδίων γείωση τριφασική τεσσάρων καλωδίων γείωση, 
τριφασική τριών καλωδίων γείωση.απαιτήσεις γειώσεως,γείωση με μη γειωμένα 
συστήματα).Ανιχνευτές μη γειωμένων συστημάτων,γείωση φωτισμού προστατευτικοί 
διακόπτες νπερεντάσεως σε γειώσεις,διακόπτες κυκλωμάτων σε περίπτωση γείωσης, 
διάφορα προφυλακτικά μέτρα βασικές αρχές μετασχηματιστών σχέσεις μεταξύ τάσεων, 
ρευμάτων συνθετής αντιστάσεως και στροφών πολικότητα τυλιγμάτων,είδη μετασχη¬ 
ματιστών, απώλειες, απόδοσης έλεγχος αυτών,για εντοπισμό φάσεων πολικότητας,μετρή¬ 
σεις φάσεων,πολικότητας,μετρήσεις απωλειών χαλκού.Ενώσεις μετασχηματιστών(μονο- 
φασική-τριφασική)αυτομετασχηματιστές-μετασχηματιστές ρεύματος-εφαρμογές των 
μετασχηματιστών. 

15. Αρχή γεννητρίας-επαγωμένη σε γεννήτρια τάσης κύρια μέρη γεννητρίας πόλοι-ζύγωμα 
επαγωγικό τΰμπανο-φυχτροφορέας φυχτροθήκες-βοηθητικαί πόλοι και χρησιμότητα αυτών. 
Τύλιγμα πόλων,τύλιγμα επαγωγίμου-συλλέκτης-τομείς συλλέκτου. 

16. Αιέγρρσης μηχανών συνεχούς ρεύματος,μηχανές ξένης διεγέρσεως και αυτοδιεγει- 
ρβμενες.Γεννήτρια διεγβρσεος ξηράς-παραλλήλου και συνθέτου διεγέρσεως.Αντίδρα¬ 
ση του επαγωγίμου.Σύνδεσης μαγνητικδν γραμμών χαρακτηριστικές γεννητριών 
ξηράς-παραλλήλου και μικτής διεγέρσεως.Αυτόματος ρυθμιστής τάσεως-παραλληλισμός 
γεννητριών συνθήκες παραλληλισμού-βλάβες γεννητριών-αίτια θεραπεία συντή¬ 
ρηση μηχανών-απώλειες βαθμοί αποδόσεως. 

17. Κινητήρες συνεχούς ρεύματος-κύρια μέρη κινητήρων-διέγερση κινητήρων συνε¬ 
χούς ρεύματοςίσειράς-παραλλήλου-συνθέτου διεγάρσεως)αντίδραση επαγωγίμου 
αντιηλεκτρεγερτική δύναμη κινητήρος-ρυθμιστής στροφών-μέθοδοι ρυθμίσεως στρο¬ 
φών κινητήρος-έλεγχος ταχύτητος-ηλεκτρική πέδηση. 

18. Γεννήτριες εναλ.ρεύματος-μηχανές εσωτερικών και εξωτερικών πόλων-μονοφασι- 
κέςκαι τριφασικές γεννήτριες-συνδεσμολογίες τυλιγμάτων τριφασικών γεννητριών 
συχνότητα γεννητριών-έλεγχος συχνότητος μετατροπή συχυότητος-ρυθμιστής τάσεως- 
παραλληλισμοί γεννητριών-συνθήκες παραλληλισμού-εναλλακτήρων χαρακτηριστικές 
λειτουργίες εναλλακτήρων. 

19. Κινητήρες εναλ.ρεύματος-σύγχρονοι-ασύγχρονοι κινητήρες-σφρεφόμενο μαγνητικό 
πεδίο-κινητήρες βραχυκυκλωμίνου δρομέα-εκκίνηση*των συγχρόνων κινητήρων -που 
χρησιμοποιούνται οι ασύγχρονοι κινητήρες-διολίσθηση ασυγχρόνων κινητήρων- 
ισχύς κινητήρος-ρύθμιση της ταχύτητας στους ασύγχρονους τριφασικούς κινητήρες- 
αλλαγή της φοράς περιστροφής-βαθμός αποδόσεως και συντελεστής ισχύος-ασβγ- 
χρονοι μονοφασικοί κινητήρες-κινητήρες εναλ.ρεύματος με συλλέκτη. 

Ε€Ρ0Σ Β Γ (Εργαστήρια) 

ΕΞΕΤΑΣΗ; 

Βαθμολογική βάση: 60 
Τρόπος εξέτασης: Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεως.Δίνονται τουλάχιστον ερωτήσεις που μπορεί 
να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμία όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται 
να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από^5 μονάδες.Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι 
τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των προβλημάτων-ασκήσεων πρέηρι να δικαιολο¬ 
γούνται με επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Γ< 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο 

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ - ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ 
ΜΕΡΟΣ Α |Γ - ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ 

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΑ 

α) Υλικό κατασκευής ν * 

β ^Ελεγχος υλικού 

γ) Ειδικοί Κανονισμοί και προδιαγραφές 

1. Ηλεκτροσυγκολητή κατασκευή 
α) Γενικά περί συγκολήσεως 

2. Καρφωτή κατασκευή. 
α) Κατηγορίες καρφόσεων 
β) Μέθοδοι κάρφωσης 

Β. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 

α) Γενικά περί κυλινδρικών - φλογαυλωτών λεβήτων 
β) Κατάταξις λεβήτων κυλινδρικών ^ 

γ) Λέβης ευθείας φλόγας-Επιστρεφομένης φλόγας.Λειτουργία Λέβητος 

1. Κέλυφος-σφαιριχά άκρα(υλικ6 κατασκευής) 

2. Θάλαμος καύσης (υλικύ και σχήμα) 

3. Εστία(Φλογοθάλαμος-0υραν6ς φλογοθαλάμου-ανθρωποθυρίδες-ιλυοθυρίδες). 

Δ. Βοηθητικοί λέβητες - Κάθετοι Λέβητες 

α) Γενικά για βοηθητικούς Λέβητες 

β) Κάθετος Λέβητας τύπου ΟΟεΗΚΑΝ.Λειχουργία-χαρακτηριοτικά Λέβητα 
γ) Κάθετος Λέβητας τύπου δΡΑΝΝΕΡ.Λειτουργία-χαρακτηριστικά Λέβητα 
6) Σύνθετος κυλινδρικός Λέβητας πετρελαίου-καυσαερίων 


Γ. ΥΑΡΑΥΛΟΤΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 

α) Γενικά για υδραυλωτούς λέβητες 

1. Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα 

2. Είδη υδραυλωτών λεβήτων 

α) Λέβητες φυσικής κυκλοφορίας 
β) Λέβητες τεχνικής κυκλοφορίας 
γ) Λέβητες ελεύθερης κυκλοφορίας 
δ) Λέβητες επιταχυνομένης κυκλοφορίας 

3. Περιγραφή χυριωτέρων αντιπροσωπευτικών τύπων 

α) Περιγραφή λέβητα ελευθέρας κυκλοφορίας τύπου τριών διάδρομόν 
ΒΟΒΟΟΟΚ ΝΙ100Χ. 

β) Λειτουργία - Κύρια μέρη που το αποτελούν 
γ) Λέβης ΒΑΒεΟΟΚ-ΜΙΕΟΟΧ απλής διαδρομής καυσαερίων με συλλέκτη 
δ) Λέβης τύπου Α ΥΑΒΒΟΜ ΕΧΡΒΕ55.Περιγραφή Λειτουργία 
ε) Λέβης τύπου 0. Γενικά περί λεβήτων τύπου ϋ 

στ)' Λέβης τύπου 0 Γ05ΤΕΒ ν/ΗΕΕΙΕΒ.Περιγραφή-Λειτουργία 
ζ) Λέβης τύπου 0 της ν2Μ-8-9 ΟΟΜΒυδΤΙΟΝ ΕΝΟΙΝΕΕΒΙΝΟ (ΤΟ 
η) Λέβης τύπου Ε.5.0 της ΓΟδΤΕΒ-ΜΗΕΕίΕΒ. 

8) Λέβης τύπου 0 κατασκευής ΚΑΗΑ5ΑΚΙ τύπου ϋ.Γ.Ο. και υ.Γ.Β 
Δ. Βοηθητικοί λέβητες (υδραυλωτοί) 
α) Γενικά 

β) Λέβητες της ΒΟΒΟΟΟΚ Μ-11-Γ05ΤΕΒ-Ι·/ΗΕΕΙΕΒ καιΑαββοΗΕ 
Δ_· Εγκαταστάσεις Αναθέρμονσης 

1. Λειτουργία συστημάτων αναθέρμανσης 

2. Λέβητες αναρθέρμανσης (0 ΤΥΒΕ) 
α) Αναθερμαντήρες (Β ΗΕΑΤΕΒ) 

β) Πλεονεκτήματα εκ της αναθέρμανσης 

3. Λειτουργία ενός και μισού λέβητα τύπου ΚΑΜΑ5ΑΚΙ 
Ε. Λέβρτεε διαφόρων καυσίμων 

1. Λέβητες πετρελσίου-υγραερίου.Γενικά 

2. Νόμοι και Διατάξεις για χρήση φορτίου σαν καύσιμο-Γενικά 1 

3. Εξοπλισμός για καύση μεθανίου-Γενικά 
Δ. Συστήματα καύσης γαιάνθρακα 

α) Πλεονεκτήμαχα-μειονεκχήματα 

β) Τρόποι καύσεως γαιάνθρακα.Μηχανική ατέρμονη σχάρα 
ΣΤ. ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
α) Γενικά περί λεβήτων αναγκαστικής κυκλοφορίας 

1. Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα 

2. Είδη λεβήτων αναγκαστικής κυκλοφορίας 
α) Λειτουργία Λέβητα 

β) Λέβητες 1_Α Μ0ΝΤ-ΒΕΝ50Ν 

3. Ατμογεννήτριες χαμηλής πίεσης.Γενικά 

Δ. Ατμογεννήτριες ύφηλής πίεσης τύπου ΙΟΕΓΓίΕΒ-νΕίΟΧ-δυίΖΕΒ 
5. Ατμογεννήτριες έμμεσης ατμοποίησης-Γενικά 
_Ζ. Εξαρτήματα Λεβήτων 

1. Ασφαλιστικές βαλβίδες-Επιστόμια 

α) Περιγραφή Είδη-Υπολογισμ6ς διατομή βαλβίδος 

2. Ατμοφράκτες 

α) Περιγραφή-Είδη ατμοφρακτών 

3. Ανεπίστροφα τροφοδ.Επιστόμια.Γενικά 
Δ. Υδροδείκτες 

α) Είδη υδροδεικτών 
5. Εκκαπνιστές 

α) Περιγραφή Λειτουργία Χρήσης Εκκαπνισχού 

6) Εξωτερικά εξαρτήματα ατμουδρσθαλάμου 
α) Χρήσης ενός εκάσχου 

7) Ψεκαστήρες .καυσίμων 

α) Τρόποι φεκάσεας Λειτουργία ψεκαστήρων Μηχανικής φεκάσεως 

8) Υπερθερμαντήρες 

α) Γενικά κέρδος από την υπερθέρμανση . 

9) Οικονομητήρας 

α) Γενικά-Χρήσης οικονομητήρος 

Η. Συντήρηστχ - Καθαρισμόε Λεβήτων 

1. Υγρά συντήρησης 

α) Πότε και πως γίνεται 

2. Ξηρά συντήρησης 

α)Π6τε και πως γίνεται 

3. Χημικός καθαρισμός Εσωτερικών Επιφανειών 
α) Στάδια χημικού καθαρισμού Λέβητα 

β) Γιατί και Ηότε γίνεται 
Δ. Εξωτερικός καθαρισμός 
α) Γενικά 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

Βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης $ 3 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων.Δίνονται τουλάχιστον 10 ερωτήσεις 
που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμία όμως ερώτηση 
δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από 15 μονέδες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των προβλη· 
μάτων-σσκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυση τους. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Μέροε Β» 

ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ 

1. Μορφές ενέργειας-έργο,ισχύς,θερμότητα,θερμοκαρσία,ειδικό βάρος,όγκος. 
Μηχανικό ισοδύναμο Θερμότητας.Γενικά περί ατμβν ατμοποίηση,αισβητή- 
λανθάνουσα-ειδική Θερμότητα κλπ-κύκλος ΒΑΝΚ1ΝΕ 

2. γενική περιγραφή πάλινδρομικ0ν-οτροβί\ων(κέλυφος,στροφείο,προφύσια,πτε¬ 
ρύγια,συσκευές στεγανότητας κλπ)πως ενεργεί ο ατμός στις παλινδρομικές 
και στους στροβίλους,δράσης αντίδρασης. 

3. γενικά περί ταυ πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων ατμοστραβίλων-παλιν- 
δρομικδυ-απαρίθμηση αυτών. 

4. ίυναια δράσης και αντίδρασης 

δράση και αντίδραση στους ατμοστροβίλους,έννοια της εκτόνωσης,βαθμίδες 
δράσης αντίδρασης διαβάθμιση ταχύτητας-πίεσης. 

5. παράσταση του κύκλου ΒΑΝΚΙΝΕ σε διάγραμμα Τ-5 και Η-δ θερμική πτώση,έργο 
και απόδοση του κόκλου, 

6. κατάταξη των ατμοστροβίλων ανάλογα με τον τρόπο ενέργειας του ατμού, 
διεόθυνση άξονα,διεύθυνση ροής πίεσης του ατμοί,πίεσης εξίτμίσεων 
και χρήσεις αυτόν. 

7. αναλυτική περιγραφή των στροβίλων [)Ε-ΙΑνΑί,[:υΗΤΙ5,ΡΑΤΕΑυ-ΡΑΗ50Ν5, 
ενέργεια του ατμοό σ^υτούς. 

8. διαγράμματα μεταβολόν ταχότητας και πίεσης σε κάθε στρόβιλο δρόσης αντί¬ 
δρασης 

9. τι είναι απόλυτη,σχετική περιφερειακή ταχύτητα.Δημιουργία των τριγόνων 
ταχυτήτων εισόδου και εξόδου στα πτερύγια δρόσης αντίδρασης,ιδανική 
λειτουργία ατμοστροβίλων δρόσης,αντίδράσης σχέση των ταχυτήτων γωνίες 
εισροής εκροής. 

10. Χρήση των ωστικόν τριβέων λόγοι αναγκαιότητας τους αρχές στις οποίες 
βασίζεται η λειτουργία των τόπων των ωστικόν τριβέων,γενική περιγραφή 

11. Περιγραφή του δικτύου λίπανσης και των μερόν αυτοί στους ατμοστροβίλους 
και τους μειωτήρες και όργανα παρακολούθησης πίεσης,θερμοκρασίας κατάστα- 
ση του ελαίου στο δίκτυο. 

12. Χρησιμοποίηση των ατμομηχανόν για την πρόωση των πλοίωνσυνδυασμός παλιν¬ 
δρομικής ατμοστροβίλου-συνδυαομός ατμοστροβίλων-μειωτήρων και ατμοστρο- 
βιλοηλεχτρικό σίστημα.περιγραφή πλεονεκτήματα,μειονεκτήματα. 

13. Αρχές απαιτήσεις και έλεγχος της ασφαλούς και της οικονομικής λειτουργίας. 
Περιστασιακές και χρονικές επιθεωρήσεις στην εγκατίσταση εργασίες που 
σπαιτούνατι για την συντήρηση. 

14. Τα απαραίτητα βοηθητικό μηχανήματα και οι συσκευές και διστόξεις που 
εξυπηρετούν τις απαιτήσεις των διαφόρων κυκλωμότων και δικτύων της 
εγκστόστασης. 

ΜΕΡΟΣ ^ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 

1. Προετοιμασία λειτουργίας,χειρισμός και μέτρηση των παραμέτρων σε 
συνόρτηση με τη μεταβολή του φορτίου.Κρίσιμος αριθμός στροφδν 
στροφείου.■ 

2. Ρυθμιστής στροφόνίπαρόμετροι επενεργίας) 

3. Ογκομετρική ανίλυση καυσαερίων με τη χρήση της συσκευής 0Β5ΑΤ. 

Υπολογισμοί μόζας αέρα,καυσίμου και ποσότητας θερμότητας αποβαλλομένης κατό 
την καύση. 

4. Χρήση αλατόμετρου.Επεξεργασία νερού λεβήτων(εύρεση περιεκτικότητας 
χλωριούχων,αΧκαΧικότητας σκληρότητας κλπίΤλεγχος τροφοδοτικοί νερού 
με σύγχρονες μεθόδους. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βόση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτό 

Διάρκεια εξέτασης: 3 όρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων.Δίνονται τουλάχιστον 10 ερωτήσεις 
που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολογικής αξίας.Καμμία όμως ερότηση 
δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη σπύ 15 μανόδες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι απαντήσεις των προβλη- 
μότων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Γ |Γ 
Μάθτιια 4ο 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ0-ΗΛΕΚΤΡ0Λ0ΓΙΚ0_ _ 

ΜΕΡΟΣ Α Γ ΜΗΧΑΝ0Λ0ΓΙΚ0 

1. Σχεδίαση διαφόρων εξαρτημάτων εκ του φυσικού ή απ6 προοπτικό,σε φυσικό 
μέγεθος ή υπό κλίμακος. 

2. Σχεδίαση συναρμολογουμένων συγκροτημότωνίεπιστόμια,αντλίες,γραναζωτοί 
μειωτήρες χλπ)είτε εκ του φυσικοό είτε από προοπτικό σχέδια των εξαρτη¬ 
μάτων που αποτελούνται. 

3. Σχεδίαση σωληνόσεων.Σχηματικές παρατάσεις εξαρτημάτων δίχτυου σωληνόσεων. 
ΜΕΡΟΣ Β Γ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ ΙΚ0: 

1. Ανάγνωση και σχεδίαση ηλεκτρολογικόν δικτύων 

2. Συμβολικές παραστάσεις 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση : 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά 

Διάρκεια εξέτασης: 3 βρες 


Μάθημα 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

(Διδάσκεται και στους τρείς κύκλους.Εξετάζεται μετά την φοίτηση και στους 
τρείς κύκλους) 

1. Ερωτήσεις και απαντήσεις θεμάτων καθημερινής ζωής στην εργασϊα-ορθογρα- 
φία-ανάπτυξη παραγράφων-αναγνωστική κατανόηση-συνομιλία. 

2. Γενική ορολογία του ναυτικού περιβάλλοντος 

3. Ορολογία.κείμενα και διάλογος με θέματα: 

Τύποι δομές και διάταξη χώρων πλοίου.Χειρισμοί και χρήση του εξοπλισμού 
για την πρόωση,την ασφάλεια και την εκμετάλευση του πλοίου.Σύνταξη τεχνι- 


κής έκθεσης. 


ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση * 

60 

Τρόπος εξέτασης : 

Γραπτά και προφορικά 

Διάρκεια εξέτασης ι 

Γραπτή: 2 όρες.Προφορική ο αναγκαίος χρόνος 

Βαθμολογία : 

Α. Γραπτή εξέταση 

0 μέσος όρος της γραπτής και προφορικής βαθμολογίας 


1. Ελεύθερη μετάφραση αγγλικού κειμένου που αποτελείται από 600 περίπου 
γράμματα και έχει σχέση με τη διεξαγωγή της υπηρεσίας στο πλοίο. 

Το κείμενο μπορεί να διανέμεται έντυπο στους σπουδαστές. 


2. Σύνταξη στα αγγλικά επιστολής,αναφοράς ή ημερολογίου που θα περιλαμβά¬ 
νει τουλάχιστον 100 λέξεις.Δίνονται τα κύρια σημεία του θέματος. 

3. Σύνταξη τηλεγραφήματος στα Αγγλικά που περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 λέ¬ 
ξεις στο κείμενο για θέμα που σχετίζεται με επείγουσες υποθέσεις του 
πλοίου. 

Β. Προφορική εξέταση 

1. Απόδοση στα Αγγλικά της έννοιας ενός αγγλικού κειμένου τουλάχιστον 10 
στίχων που το διαβάζει ο εξεταστής ή αναπαράγεται με ηλεκτρονικέ μέσο. 

2. Απάντηση σε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις για θέματα της καθημερινής ζωής 
, σχετικά με το πλοίο. 


ΠΑΡΑ Ρ Τ Η Μ Α Ε*' 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ρ|ΤΩΝ Α*"ΤΑΞΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Γραπτή 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 3 ώρες 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 100 ερωτήσεις με το σύστημα Β100Μ (πολλαπλή επιλογή, 

σωστό ή λάθος,περιληπτική απάντηση). 

ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ: Δίοδοι ΡΝ,δίοδοι διακόπτες,δίοδοι διάσπασης (ΖΕΝΕΒ), δίοδοι 
μεταβλητής χωρητικότητας (ΥΑΒΑΟΤΟΒ), δίοδοι εκπομπής φωτός (ΙΕ0),δίοδοι 
ελεγχόμενου ανορθωτή πυριτίου (5ΕΡ)-Δίοδος διπλής αγωγιμότητας (01Α0- 
0Ι0ΟΕ Αί ΤΕΒΝΑΤΕΟ ευΒΚΕΝΤ). Ελεγχόμενος ανορθωτής διπλής αγωγιμότητας 
(ΤΚ1Α0 - ΤΒΙΟΟ ΑίΤΕΚΝΑΤΕΟ ΟΙΒΗΕΝΤ). Τρανζίστορς ΝΡΝ και ΡΝΡ.Τρανζίστορ 
διπολικής ένωσης (Β,ΙΤ - ΒΙΡΟίΑΒ ^ΝΣΤΙΟΝ ΤΒΑΝ515Τ0Β).Τρανζίστορ εγκάρ¬ 
σιου πεδίου ένωσης (ΡΕΤ - ΓΙΕ10 ΕΓΓΕΟΤ ΤΡΑΝ5Ι5Τ0Β),ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ένωσης ΡΕΤ 
(«ΤΓ£Τ ~ ΟΙίΝεΤΙΟΝ ΡΕΤ).Τρανζίστορ εγκάρσιου πεδίου γειωμένης πύλης(ΙΕΓΕΤ- 
ΙδΟίΑΤΕΟ 0ΑΤΕ ΡΕΤ).Τρανζίστορς ΟΑΗίΙΝΟΤΟΝ. Τρανζίστ^ς υΝΙΛΙί/ίΤΐΜ Χαρα¬ 
κτηριστικά λειτουργίας.έλεγχος καλής λειτουργίας,μελέτη και τυπικές εφαρ¬ 
μογές. 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ: Ανορθωτές. Παθητικά φίλτρα. Διαιρέτες τάσης. Ρυθμιστές τάσης 
(με ημιαγωγούς και ολοκληρωμένα). 

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ: Κυκλώματα ενίσχυσης. Ταξινόμηση ενισχυιάν(Α,Β,ΑΒ και Ο. 

Ενισχυτής τάσης και ισχύος.Σύζευξη ενισχυτών.Ενισχυτής γειωμένου συλ- 
λέκτη,γειωμένης πύλης και γειωμένου εκπομπού.Ενισχυτής ευρείας ζώνης.Παρα- 
μόρφωση ενισχυτών.Ενισχυτής ακουστικής συχνότητας,αναστραφείς φάσης,ενι- 
σχυτής ΡϋδΗ-ΡΙΙΙΙ. Ενισχυτής οπτικού σήματος.Ενισχυτής ενδιάμεσου (ΙΡ)κσι 
υψηλής συχνότητας (ΚΡ).Ενισχυτής ισχύος.Τελεστικός ενισχυτής (0Ρ-ΑΜΡ). 

ΕΑΤΗΟΟΕ ΓΟΙΙΟΜΕΒ. 

Τ^ΑΝΤΩΤΕΣ: Κριτήριο ταλάντωσης σε κύκλωμα.Ταλαντωτές ημιτονοειδούς κύ- 
ματος(ΜΕΙ55ΝΕΒ,ΗΑηΤΙΕΥ,εαΡΙΤΤ5,ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΣ,ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΟΔΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΥ.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΥΛΗΣ,ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ). 

Λυχνίες μικροκυμάτων (ΗΑ0ΝΕΤΒ0Ν και Ο.Υ5ΤΒΟΝ).Ταλαντωτές μη ημιτονοειδούς 
κύματος (δίοδοι αερίου,ΘΥΡΑΤΡΟΝ σαν γεννήτρια πριονωτών παλμών), 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ: Διαμορφωτής πλάτους (ΑΜ).Ισοσταθμισμένος διαμορφωτής.Διαμορφω- 
*ήζ συχνότητας (ΓΜ)και διαμορφωτής φάσης. 

ΜΙΚΤΕΣ: Διοδική μίκτρια.Ισοσταθμισμένη μίκτρια.Μίκτρια με τρανζίστορ. 



ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


7931 


ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ: Μεταλλαγή συχνότητας με τρανζίστορ. 

ΦΩΡΑΤΕΣ: Υπερετερόδυνος φωρατής. Φωρατής ΒΓΟ. Φωρατής οπτικού σήματος. 
Φωρατής μονοπλευρικής ζώνης. Φωρατής ΓΜ. Φωρατής (51.0ΡΕ) .Διαχωριστής 
Γ05ΤΕΒ-5ΕΕΕΑΥ. Φωρατής ΒΑΤΙΟ. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: Κυκλώματα αυτόματου ελέγχου κέρδους (ΑνΟ-ΑΙΙΤΟΜΑΤΙΟ 
ναΐυΜΕ εθΝΤΒΟί)και αυτομάτου ελέγχου κέρδους (Αθά - ΑΙΠΟΜΑΤΙΟ ΟΑΙΝ ΟΟΝΤΒΟί). 
Περιοριστής. Διαχωριστής.Κυκλώματα αυτομάτου ελέγχου συχνότητας (ΑΓΟ-ΑΙΙΤΟ- 
ΜΑΤ 10 ΓΒΕαίΙΕΝΕΥ εΟΝΤΒΟΙ). 

ΚΕΡΑΙΕΣ: Διάδοση ηλεκτρομαγνητικόν κυμάτων. Κεραίες ΗΕΒΤΖ και ΚΑΗΟΟΝΙ. 
Σύνθετη αντίσταση.Ηλεκτρικό μήκος και συντονισμός κεραίας.Ανακλαστήρες. 
Κεραία βρόγχου χα ^παραβολικές κεραίες. 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Γραμμές μεταφοράς ΒΓ. Χαρακτηριστική σύνθετη ανάσταση. 
Στάσιμα κύματα. Είδη γραμμών μεταφοράς(ομοαξωνικοί και κυματοδηγοί). 


ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : ΓραΛίν). - Πρακτική 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Κατά την κρίση της Επιτροπής 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Συμπλήρωση "ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟΥ" σύμφωνα με 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Σύγχρονα υλικά και εξαρτήματα.Μέθοδοι συγκόλησης 
και αποκόλυσης. Ρ.ε 80ΑΒ05 - σχεδίαση,επισκευή και κατασκευή Ρ.Ε Β0ΑΒ05. 
Αναλογικά όργανα και μετρήσεις(σμπερόμετρο,βολτόμετρο,ωμόμετρο).Ψηφιακά 
όργανα και μετρήσεις.Χρήση των γεννητριών ακουστικής και υφ'ηλής συχνότητας. 
Παλμογράφος,συχνόμετρο(τρόπος χρησιμοποίησης τους και μετρήσεις).Μετρήσεις 
ενεργών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων(αντίστάσεων,πυκνωτών,πηνίων,μετασχηματιστών, 
λυχνιών,διόδων,και τρανζίστορς). 

ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ: Δίοδος,ΖΕΝΕΒ,5Ο?,0ΙΑε,ΤΒΙΑα,υΑΒΙΕΑΡ,ΤΒΑΝ5Ι5Τ0Β,ΓΕΤ,Μ0$ΓΕΤ,3ΓΕΤ, 

ΙΙ3Τ: Μελέτη και ανάλυση των χαρακτηριστικών λειτουργίας,μετρήσεις και 
χρησιμοποίηση τους στα διάφορα κυκλώματα.^Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ: Τροφοδοτικά υψηλής τάσης.Τροφοδοτικά χαμηλής ρυθμιζόμενης 
τάσης με διάφορους τρόπους προστασίας από υψηλές εντάσεις.Ρυθμιζόμενο 
τροφοδοτικό με 5ΕΒ.Μεταλλάκτης Μ σε ΑΟ: ανορθωτής γέφυρας,σταθεροποίηση 
με {ΕΝΕΒ,εξομαλυντικά φίλτρα,απόδοση.Ρυθμιστές τάσης.Ρυθμιστής τάσης ημί- 
σεως και πλήρους κύματος με ΙΜ? και 50Β,μεΟΙΑ0 και ΤΒΙΑΟ με ΙΟΤ και ΤΒΙΑΕ. 
Ελεγχος καλής λειτουργίας και μετρήσεις. 

ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ: Μετρήσεις και έλεγχος παθητικύν-κεραμικών και κρυσταλ¬ 
λικών φίλτρων.Μετρήσεις και προσαρμογή σύνθετων αντιστάσεων.Σύζευξη συντο¬ 
νισμένων κυκλωμάτων και απόκριση συχνότητας.Έλεγχος καλής λειτουργίας. 
ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 

1. Ενισχυτής ακουστικής συχνότητας(με τρανζίστορ και ολοκληρωμέν·).Ενισχυ¬ 
τής Ρϋ5Η-ΡΙΑΙ: Μετρήσεις κέρδους-σύνθετης αντίστασης εισόδου και εξό¬ 
δου, παραμόρφωσης - απόκριση συχνότητας. 

2. Ενισχυτής υψηλόν συχνοτήτων με τρανζίστορ: Μίκτης με τρανζίστορ και 
ενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας 2 σταδίων: Μετρήσεις κέρδους.απόκρισης, 
συχνότητας. 

Τελεστικός ενισχυτής με ολοκληρωμένο: Χαρακτηριστικές τελεστικού ενια- 
χητή.Τελεστικός ενισχυτής σαν αθροιστής,αφαιρετής,διαφορητής,ολοκληρωτής 
και γεννήτρια κυματομορφών.Τελεστικός ενισχυτής σαν γραμμικός λογαριθμι¬ 
κός ενισχυτής.Τελεστικός ενισχυτής σαν ενεργό φίλτρο και σαν ενισχυτής 
αναστροφής και μη αναστροφής,σαν ταλαντωτής κ.λ.π 
'Ελεγχος καλής λειτουργίας των διάφορων τελεστικόν ενισχυτών. 

ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ: Ταλαντωτής ΒΣ.Ταλαντωτής ΗΙΕΝ.Ταλαντωτής ΗΑΒΤΕΕΥ και κρυστάλλου. 
Μετρήσεις συχνότητας και πλάτους,σταθερότητα και διακυμάνσεις της τάσης τρο¬ 
φοδότησης. Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

ΔIΑΜΟΡΦΩΤ ΗΣ- ΑΠΟΔIΑΗΟΡΦΩΤ ΗΣ-ΦΩΡΑΤ ΗΣ 

1. Διαμορφωτής ΑΜ και διαμορφωτής ΓΜ: Επίδειξη των κυματομορφών.Ανάλυση 
των παραμορφώσεων.Μέτρηση του δείκτη αποδιαμώρφωσης.Χαρακτηριστικές 
διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης.Μετρήσεις ευαισθησίας. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

2. Ισοσταθμισμένος διαμορφωτής.Διαμορφωτής δακτυλίου και ενεργό φίλτρο πλευρι- 

ζύνης: Διαμόρφωση 058 και 55Β-μετρήσεις.Λειτουργία τους σαν αποδιαμορ- 
φωτές-μετρήσεις.Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

3. Ενδείκτης φάσματος συχνστήτων:8ασικές λειτουργίες ενός αναλυτή φάσματος 
συχνοτήτων,επίδειξη φάσματος περιοδικών σημάτων,επίδειξη φάσματος ΑΜ και ΓΜ. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Τεχνική γραμμή μεταφοράς και δίκτυα σχηματισμού παλμών 
(ΡΕΝ): Μέτρηση σύνθετης αντίστασης της γραμμής μεταφοράς.Μέτρηση χρονικής 
καθυστέρησης των γραμμών μεταφοράς.Προσαρμογή συνθέτων αντιστάσεων.Κύκλωμα 
ελέγχου με 50Κ.Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

- ΐ/αη* γη , 

/ί** <ρο τγι γραπτοί - /ι/*γ·'/>'ν > 7 ί · - 


ΜΑΘΗΜΑ ! ΡΑΔΙΟΤΝΛΠΥΠΟ 


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Γραπτή και Προφορική ν 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Γραπτή εξέταση 2 ώρες·· και προφορική κατά την κρίση της 

επιτροπής. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ; ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - 50 ερωτήσεις με το σύστημα Β100Μ(πολλα· 

πλή επιλογή,σωστό ή λάθος,περιληπτικήν απάντηση). 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - Πρακτικές εφαρμογές στις Ραδιοτηλε- 
τυπικές επικοινωνίες. 

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
Κώδικες ΒΑυ 00Τ.Α5Σ II 

- ΜΗΧΑΝΙΚΟ_ΤΗΛΕΤΥΠΟ -Σύστημα παλμόν-Διεθνείς Τ|Π ταχύτητες-Επεξήγηση μονάδων 
Πληκτρολόγιο,Ηηχ.πομπδς-Μονάδα εκτι/ηώσεως-Μονάδα ελέγχου κλήσεων-Αυτόματος 
αναγνώστης-Διατρητής ταινίας. 

Διάτρηση ταινίας-Γενικοί κανόνες διάτρησης-Διόρθωση ϊάθους. 

Συντήρηση 

--ΗΑΕΚΤΡ0Ν1Κ0.ΤΗΛΕΤΥΠ0 

Περιγραφή-Ηνήμη 

Πληκτρολόγιο-ΠΛήκτρα εκτυπώσεως-Πλήχτρα λειτουργίας-Πλήκτρα ελέγχου 

μνήμης, ΤΡόποι λειτουργίας Ηλεκτρ. Τ|Π-Λειτουργία αναμονής -Τοπική λειτουργία- 

Λειτουργίσ σε σύνδεση με γραμμή.Συντήρηση. 

-^ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΤΥΠΟ 

Κωδικοποίηση-Συστήματα λειτουργίας.Σύστημα 0ΙΒΕ0Τ. 

Σύστημα ΒΒΟΑΟΟΑ5Τ: 060 - 560 - Διαδικασία. 

Σύστημα ΑΒΟ: Κύκλος χρόνου - Διαδικασία κλήσης - Ανταλλαγή, πληροφοριών- 
Διαδικασία επαναλήψεων - Συνθήκες ΜΑ5ΤΕΒ-$ΙΑνΕ - Διαδικασία αλλαγής κατεύθυν¬ 
σης - Διαδικασία τέλους εκπομπής - Συγχρονισμός,επανασυγχρονισμός. 

- ΙΕΤΑΛΛΑΚΤΗΣ Ρ5Κ: Επεξήγηση μονάδων - Ανάλυση λειτουργίας - Σημεία ελέγχου- 
Έλεγχος βλαβών. 

- Το Διεθνές Τ|Π δίκτυο 

- Διαδικασίες χειρισμού Ραδιοτηλετύπου στις ναυτικές επικοινωνίες: Είσοδος 
πλοίου προς παράκτιο - Είσοδος παρακτίου προς πλοίο - Διαδικασία Τ|Π κλήσης - 
5|Γ - Ληψη Β0. 

- Ματά. Π» ηραχτικη ΐγαρ}<οχ·1 ανη(το,χι, /ί«( «η&ιργτγΐ 

*■ Η τον /τ^αν'τττΛ* αη* γ** 

€>ρ<? { . 

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΒΩΝ I 


ΕΞΕΤΑΣΗ: Δεν εξετάζεται το μάθημα αυτό γιατί αποτελεί συμπλήρωμα των · 

εργαστηρίων και εξετάζεται στις αντίστοιχες εξετάσεις των εργα¬ 
στηρίων. 

1. Επί αναπτύγματος πομπού ΑΜ,εντοπισμός βλαβών ανά βαθμίδα. 

Α -ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ 

Κριτήρια ταλάντωσης.Συνήθεις βλάβής ανάλογα με χρησιμοποιούμενο ενί.^ϊ' 0 
στοιχε ί ο(Λυχνία-Τρανζ ίστορ-ολοκηρωμέ υο). 
β'ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΓ) 

Βαθμίδα Α.Γ (διακοπή διέγερσης-απώλεια πόλωση-τάση 
Τροφοδοσίαι-καταστροφή ενεργού στοιχείου). 

Γ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Β.Γ) 

Ισχύουν τα ίδια με την παράγραφο Θ επιπλέον δημιουργία βλαβών σε 
φορτίο εξόδου. 

Δ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Δημιουργία βλαβών και έλεγχοι καλής λειτουργίας διαφόρων τύπων διαμορφω-τ*ωτ 
Ί^Κλυχνία-τρανζίστορ-ολοκληρωμένσ-απλαύ ενεργού στοιχείου διατάξεως 
Ρ05Η- ΡΙΙΛδιαμορφωτή ισχύος) 

•-ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 

Ελεγχοι Μ|Τ.Έλεγχοι στοιχείων ανόρθωσης.εξομάλυνσης,σταθεροποίησης. 
Εντοπισμός βλαβών σε ενεργά και παθητικά εξαρτήματα(Μ|Τ-φίλτρα-διόδους- 
κυκλώματα σταθεροποίηση). 

/ — 

- ίέατ-ό’ -τη γ·0α^*0**ρύ&+* α.υτ/6 

€ </<*■ < αμτΑ */σ ^ /Λ 5? ί/ ' 

ΜΑΘΗΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ 1 


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Γραπτή 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 3 ώρες 

ΓΥΕΤΚΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 100 ερωτήσεις με το σύστημα Β100Μ(πολλαπλή επιλογή,σωστό 

ή λάθος,περιληπτική απάντηση). 

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην έννοια της ψηφιακής λογικής σε σύγκριση με την αναλογική. 
Συστήματα αρίθμησης (δεκαδικό, δυαδικό, οκταδικό,δεκαεξαδικό) .Μετατροπή 
των διαφόρων συστημάτων και μέθοδοι μετατροπής.Δυαδικοί κώδικες και συστήματα 
κωδικοποίησης. 


- ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ: Ή (0Β),0ΧΙ - Έ(Ν0Β),ΚΑΙ(ΑΜ»,0ΧΙ(Ν0Τ),0ΧΙ-ΚΑΙ(ΝΑΝ0). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Λογικές οικογένειες (ΒΤί,ΒΤΙ ,011,0011 ,ΤΤΙ,5Μί,Κ0$) .Ολοκληρωμένα κυκΛόμαιο. 

- ΠΟΛΥΔΟΝΗΤΕΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΓΕ1Ρ-ΕΕ0Ρ5)! Β,ί,ΪΚ και ΜΑ5ΤΕΗ 51ΑνΕ 
ΓΕΙΡ-ΕΕ0Ρ5. 

- (€ΤΡΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΧΒΡΗΤεΕ(ΚεθΙ$ΤΕΙ!5)-ΟΛ1ΣβΗΤεΣ($ΗΙΠ ΡΕ0Ι5ΤΕΒ5):4εκο6ικ6ς μετρητής, 
καρδλληΧος μετρητής.Καταιμιρήτής.ΟλιοΒητής.Ολα.ληρίίμέ.α κνκλίμαια μετρητήν,«ο- 

τσχωρητών και ολισθητών 

- «ΡΙΘίΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛ0ΗΑΤΑ: ΠήΧες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ - Ή (ΧΟΗ) και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ 0X1- 
Ή (ΧΝΟΒ).Έλεγχος λίθους με ΒΙΤ ισοτιμίας.Έλεγχος ισοτιμίας.^ιιαίροιστής. 

Αδροιστής παράλληλος και σειρές.Λβροιστής 8 Α 2 1 (ΒΟΟ). 

- ΠΗΓΕΣ ΚΥΗΑΤΟΗΟΡΜΝι ΠολνΛονητές,κνκΧίματα κιγιατομορσίν.Συστήματα μέτρησης 
χρόνου. 

*- ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΝ: Μετατροπείς 4ηφ*·ακού σε αναλογικό και αντίστροφα. 
Πολυπλέκτης. Αναλογικές συσκευές ελεγχόμενες 4ηφια*ί· 

- ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (5ΥΝΤΗΕ5Ι5ΕΗ): Ταλαντωτής ελεγχόμενος από χάση (νΟΟ). 
Διαιρέτης συχνότητας.Συγκριτής φάσης.Πρωτότυποι ταλαντωτές(συχνότητα αναφοράς). 
Φούρνος κρυστάλλων.Συνθέτης βρόγχου κλειδωμένης φάσης (ΡίίΡΗΑ5Ε ΙΟΟίΕΟ Ε00Ρ)ι 
βασικό διάγραμμα,ανάλυση του ΡίΙ,το ΡΙί στις ναυτικές επικοινωνίες.Το ΡΙΙ σε 
συστήματα ελέγχου και μετρήσεων.Μετατραπείς συχνότητας σε τάση και αντίστροφα. 

ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ I 


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Τρα.τντη' - Πρακτική 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Κατά την κρίση της επιτροπής 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Συμπλήρωση "ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟΥ" σύμφωνα με £>· 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

1. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΑΝΟ,ΟΗ,ΝΟΤ,ΝΟΗ,ΝΑΝΟ με 3 και Α εισ6δους,Χ0«,ΧΝ0«,με 
ΟΤί,ΤΤΙ,ΜΟδ και 0Μ05: Μελέτη των πυλών,χαρακτηριστικές μεταφοράς, 
όρια θορύβων,λογικά επίπεδα.Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

2. Π.ΙΡ-Γ10Ρ5 0Κ,Τ,Π5,ΗΑ5ΤΕΚ δΙ-ΑΥΕ 3Κ: Μελέτη των κυκλωμάτων συνδιαστικής 
λογικής,μελέτη των ΡΚ.ΙΡ-Γ10Κ σαν στοιχεία μνήμης,μελέτη των ΓΙΙΡ-Γ10Ρ5 
Ο,Τ και Κ5,μελέτη των ακολουθιακόν κυκλωμάτων.Μελέτη μετρητόν,καταχωρητών, 
αριθμητικόν και λογικόν κϋκλωμάτων.Παραδείγματα Ιης ηλεκτρονικής λογικής 
στον έλεγχο βιομηχανικάν μηχανημάτων.'Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

3. Μονάδες εισόδου-εξόδου: Έλεγχος διακοπτών,πλήκτρων διόδων ίΕΟ κ.λ.π 

ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ: Μελέτη λειτουργίας της μονάδας,μελέτη 
του ενδείκτη 7 στοιχείων. 

Ολοκληρωμένο κύκλ«μα(Η$Ι): Μελέτη ολισθητή 4 ΒΙΤ5,πλήρους αθροιστή 4ΘΙΤ5. 
συγκριτή^ΙΤ5,διπλού πολυπλέκτη 4 εισόδων,δυαδικού μετρητή 4 ΒΙΤ5,δεκαδικού 
μετρητή (ΒΟΟ) Δεκαδικού μετρητή ϋΡ-ΟΟΜΝ, διπλού σποπολυπλέκτη μιας από τέσσε¬ 
ρεις εισόδους. 

- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΟΜ: Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση αριθμητικόν σημάτων, 
ανάλυση λειτουργίας μεταλλακτών Α|θ και ϋ)Λ.Πολλαπλή διαίρεση χρόνου 
αριθμητικόν σημάτων. Εκπομπή και λήψη ΡΟΜ. 

- ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (ΡΙΙ): Μελέτη ταλαντωτή ελεγχόμενης τάσης,κρυσταλλικοί 

ταλαντωτή,φωρατή φάσης,προγραμματισμένου διαιρετή συχνότητας και φίλτρου 
χαμηλής ζώνης.Έλεγχος καλής λειτουργίας. , , 

- Χ*Τ0. τ,φ *' Λί 

υα&ηριγτήι ·/* ίπ*υ&*τ** τ* /"φ*· , 

- (4 ~Τΐ^ιαγ τνυ //·*&·?/· α, " η,Λ 

αηά τ* ράα - πραοπιοιν^ · 

ΠΑΘΗΜΑ: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙ«ΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΟΝ 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Γρσπτή και Προφορική 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Γραπτή εξέταση 2 ώρες και προφορική κατά την κρίση της 

επιτροπής. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ; ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - 50 ερωτήσεις με το σύσττχισ ΒΙΟΟΜ(πο\λα- 

πλή επιλογή,σωστό,ή λάθος,περιληπτική απάντηση) 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - Πρακτικές εφαρμογές στις Δορυφορι¬ 
κές επικοινωνίες. 

Δορυφόροι - Επίγειοι σταθμοί πλοίων - Επίγειοι Παράκτιοι σταθμοί - Σταθμός 
συντονιστής δικτύων. 

Μελλοντικό παγκόσμιο Ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφάλειας. 

- ,ΔΙΑΥΛΟΠΟΙΗΣΗ : ΓϋΜ - ΓΟΜΑ - ΤΟΜ - ΤΟΜΑ 

!ΥΠ0Ι_ΚΑΝΑΛΙ0Ν : Κανάλια αίτησής - Κοινό κανάλι σημάτίν - Κανάλια σημάτων ΤΟΗ- 
Κανάλια εργασίας ΤΕίΕΧ - Κανάλια εργασίας τφεφωνίας - Κανάλια ΟΑΤΑ 

- _ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΜΑ ΤΟΔΟΤΗΣΗ : Σηματοδόστηση κατεύθυνσης ξηράς(πλοίου 

Μήνυμα διορισμού - Σηματοδότηση κατεύθυνσης πλοίου| ξηράς - Μήνυμα αίτησης 
β) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σηματοδότηση τηλετυπίας ΟΟΡΙΕΧ - Διαδικασία - Σημα¬ 
τοδότηση αρχής και τέλους Τ{Π κλήσης. 

Σηματοδότηση Τ|Π κλήσης 5ΙΜΡΙΧΧ 

Σηματοδότηση τηλεφωνικής κλήσης (ΧΙΡίΕΧ -Έλεγχος - Τόνος 6Γ - Σήματα 
Ελέγχου -Έναρξη και τέλος τηλεφωνικής κλήσης ΟυΡΕΕΧ 
Σηματοδότηση τηλεφωνικής κλήσης δΙΪΙΊΕΧ. 


- ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 5ΤΑΝ0ΑΗ0-Α 
Επεξήγηση μπλόκ διαγράμματος λειτουργίας. 

Εσωτερικές συσκευές: ΒΑ5Ε8ΑΝ0 εΟΝΤΚΟ. ϋΝΙΤ - Μονάδα μεταλλαγής συχνότητας- 
Μονάδα ελέγχου κεραίας - Μονάδα ελέγχου κλήσεων - Μονάδα τροφοδότησης - Μο¬ 
νάδα οπτικόν ενδείξεων ή τηλέτυπο. 

Εξωτερικές συσκευές: Ενισχυτής ισχύος - Ενισχυτής χαμηλών θορύβων -Συζευκτής- 
Παραβολική κεραία - Μηχανισμός ελέγχου κεραίας - Συντήρηση - Ρυθμίσεις -Βλάβες. 

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΣΠ 
ΣΤΡΕΨΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟ 

ΚΛΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΙίίΛΕΦΩΝΙΚΗ^ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Σύνθεση διεθνούς τηλεφωνικού αριθμού - Κλήσεις αυτόματες 
Χειροκίνητες κατεύθυνσης πλοίου|ξηράς ,πλοίου-πλοίοι,ξηράς-πλοίου. 

ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ . ένθεση & ιε βνούς τηλετυπικού αριθμού - Κλήσεις αυτόματες - 
Χειροκίνητες - Κατεύθυνσης πλοίου - ξηράς,πλοίου-πλοίου,ξηράς-πλοίου. 

Ειδικές υπηρεσίες - Κλήση ΟΑΤΑ - Γενικές κλήσεις. 

- ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

- ^ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΟΡΥΓΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

~ ΙδΝ-(ΟΑΤΑ ΟΟΜΜΟΝΚΑΤΙΟΝ5) 

Στοιχεία συστήματος επικοινωνίας ΟΑΤΑ. 

Ανίχνευση σφάλματος σε σύστημα επικοινωνίας στοιχείων. 

Δυνατότητες φερούσης. 

Σχεδιασμδς και έλεγχος συστήματος επικοινωνίας στοιχείων. ^ 

ί* ■/» ί/κκ/ιΛφΤφ'ί η> ^0^ιί φ 

- & τνο£*&ή[>α·τοί ηρφΐ/ιίιττ6· α,ή* τ* 

»ρο -τη* γ[αιΨ7-ΐ}* - 

ΜΑΒΗΗΑ : ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 1 


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Γρσπτή «οι Προ»ορι,κή Β 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ; Γρσπτή εξέταση 2 ώρες «σι προρορι.ή κοτί την «ρ£ση της 

Επιτροπής. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - 50 ερωτήσεις με το σύστημα Β100Μ(πολλσ 

πλή επιλογή,σωστό,ή λάθος,περιληπτική απάντηση). 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - Συμπτωματολογία βλαβών, επισκευές 
και έλεγχος καλής λειτουργίας. 

- Υπερβολική ναυτιλία - στοιχεία. 

ΟΗΑΙΝ ΙΟΡΑΝ 0 - Δέκτης ΕΟΗΑΝ - Βασικές απαιτήσεις -Παρεχόμενα στοιχεία- 
Έλεγχοι καλής λειτουργίας συσκευής και δικτύου. 

-ΟΕΟΟΑ 

Αρχές λειτουργίας - ΟΗΑΙΝ 0Ε00Α. 

Δέκτης ΟΕΟΟΑ - Παρεχόμενα στοιχεία - Έλεγχοι καλής λειτουργίας. 

- ,ΟΜΕΟΑ 

Γενικές πληροφορίες για το σύστημα - Δέκτης ΟΜΕΟΑ - Απαιτήσεις - Κρήση Δέκτη- 
Σφάλματα. 

- ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

Αρχές συστήματος - Μέθοδοι δορυφορικής ναυτιλίας - Δέκτης - Επεξεργαστής 
5ΑΤ.ΝΑν. 

Παρεχόμενα στοιχεία - Απαιτούμενες είσοδοι - Έλεγχοι καλής Λειτουργίας. 

- (4 τίρ*ή -η» βΐΛ9ή[ιΛ·τ·* τ,^Φ'/νητιι 7» 

τη* ΐ/’* 1, ~ Γ 7>· - 

ΜΑΒΗ1Α : ΣΥΗΠΙΒΙΑΤαΑΟΓΙΑ ΒΛΑΒΒΝ 2 


ΕΞΕΤΑΣΗ: Δεν εξετάζεται το μάθημα αυτό γιατί αποτελεί συμπλήρωμα Υων 

εργαστηρίων και εξετάζεται στις αντίστοιχες εξετάσεις των εργα¬ 
στηρίων. 

2. ΠΟΜΠΟΣ 5 5 Β 

Α. Έλεγχος ισοσταθμισμένου διαμορφωτή και εντοπισμοί βλαβών 

Β. Ενισχυτής ισχύος Α,Α 8 κλπ - εντοπισμός βλαβών σε ενεργά 
και παθητικά εξαρτήματα. 

ΔΕΚΤΗΣ 55Β 

Α. Έλεγχοι και εντοπισμός βλαβών σε ενισχυτές Κ.Γ. και μικτρια. 

Β. Έλεγχος εξαρτημάτων και εντοπισμός βλαβών (Μ(των ΙΓ,ενεργών 
στοιχείων κλπ). 

“ ΖΤ0Φ Τ ηγ Τ**ι 3& €ΙΜΤΐ£Τ0'ΐ{** 

ίι ^ ~τ& 
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ΜΑΘΗΜΑ ί ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΑ Σ.Α.Ε - ΤΒΑΝ501ΙΕΕΡ 


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 


) 

ι 

Γ ραπτή 
2 ώρες 

50 ερωτήσεις με το σύστημα ΒίΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, 
σωστό ή λάθος.περιληπτική απάντηση). 


- ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αρχές σχεδίασης συστημότων Αυτομάτου Ελέγχου. 

Βασικό εξαρτήματα και συστήματα Αυτσμότου Ελέγχου. 

(Σερβοευισχυτής - Συγχροσυστήμστα - Δυναμοενισχυτής - Ταχογενυήτρια - 
Σερβοκινητήρας - Συγκριτής). 

Πνευματικό συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. 

Υδραυλικό συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. 

Βαλβίδες ελέγχου υδραυλικόν Σ.Α.Ε 

Εφαρμογές των μικροϋπολογισμών στον Αυτόματο Έλεγχο. 

- ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ (ΤΡΑΝ50υ0ΕΗ5) 

Μετατροπή θερμοκρασίας .πίεσης,στάθμης χημικών,αναλύσεων σε ηλεκτρικά 
ανάλογα. 

Εφαρμογές μετατροπέων στο πλοίο. 

Μετρήσεις - έλεγχος - συναγερμός. , * ' 

- Ι^ατ» τ/$ ·¥+?&**** α.ντ'ίτο'*** £νΛ * 

6ί /0 (ησοι/ίίτί* το 

ΜΑΘΗΜΑ : ΪΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ 2 


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 


Γραπτή 
3,ώρες 

100 ερωτήσεις με το σύστημα Β100Μ(πολλαπλή επιλογή,σωστό,ή 
λάθος,περιληπτική απάντηση). 


ΜΗΝΜΕΣ: Μνήμη μαγνητικού πυρήνα. Μνήμη μεγάλης χωρητικότητας. Μνήμη Μ05. 
Μνήμη με διόδους.Μνήμη μόνον ανάγνωση (ΒΟΜ - ΡΕΑΟ ΟΝΕΥ ΜΕΜΟΒΥ).Μνήμη 
τυχαίας προσπέλασης (ΒΑΗ - ΡΑΝΟΟΜ ΑΟΕΕ^ΜΕΜΟΗΥ) .Προγραμματιζόμενη μνήμη 
ΒΟΜ (ΡΒβΜ - ΡΒΟΟΒΑΗΗΑΒίΕ ΒΟΗ).Διαγραφόμενη προγραμματιζόμενη Β0Μ(ΕΡΒ0Μ 
ΕΒΑ5ΑΒΙΕ ΡΒΟΟΒΑΜΜΑΒΙΕ ΒΟΗ) .Μεταβαλλόμενη ηλεκτρικά ^0Μ (ΕΑΒΟΜ - ΕΕΕΟΤΒΙ- 
ΟΑίίΥ ΑίΤΕΒΝΑΤΕϋ ΒΟΜ). Μονάδα κεντρικής επεξεργασίας (ΣΕΝΤΡΑΣ ΡΒΟΟΕΕ55ΙΝΟ 
ΙΙΝΙΤ). 

ΜΙΚΡΟνηΟΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Εισαγωγή στους μικρούπλογιστές, 
οργάνωση μικροϋπολογιστή,γλώσσα μηχανής.Απλός μικροϋπαλογιστής,ΞΟΓΤ^ίΑΒΕ 
(προγράμματα) και ΗΑΒΟΗΑΗΕ (συσκευές εισόδου (εξόδου), κυκλώματα αποθήκευσής 
παι-απεικόνισης πληροφορίας.Φορείς (Β05),φορείς δεδομένων (ΟΑΤΑ Β05).φο¬ 
ρείς ελέγχουίΟΟΝΤΒΟΙ 0Β5),διεύθυνση (Α02).Ηικροεντολές(ΗΙΕβ0ΙΝ5ΤβυϋΤΙ0Ν5) 
και μσκροεντολές(ΗΑΕΒ0ΙΝ5ΤΚυ0ΤΙ0Ν5).Κύκλοι μηχανής. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Απλά λογικά διαγράμματα,σύμβολα λογικού διαγράμματος. 
Γλώσσες ανωτέρου ίκΐπέδου(00ΜΡΙΕΕΒ και ΙΝΤΕΒΡΕΤΕΒ).Χρόνος επεξεργασίας. 
Κύκλος εντολής.Ρουτίνα και νκορουτίνα. ΒΒΑΝΣΗΙΝΟ και ίΟΟ^ΙΝΟ.Εντολές 
μνήμης - 10Α.5ΤΑ «VI. Εντολές ολισθητών: ΜΟν,ΑΟΟ,δϋΒ,ΙΝΒ,ΟΟΒ.Εντολές ΛΜ>- 
ΕΑΙί. Λογικές εντολές - ΟΗΑ,ΑΝΑ,ΟΒΑ,ΧβΑ,ΑΝΙ,ΟΒΙ,ΧΡΙ.Άλλες εντολές-ΜΟΒ, 

ΚΙΤ, ΙΝ,ΟΙΙΤ ,ΒΑί,ΒΑΒ. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΤΗ ΣΧΟΛΗ: Εσωτερική μονάδα επεξεργασίας (ΟΑΤΑ 
ΒυΤΓΕΒ,Αίυ,Α05.ΒΕ0Ι5ΤΕΒ5).Συσκευές εισόδου|εξόδου. 

ΣτΤΟΙΧΕΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΑ5Ι0: Βασικό λεξιλόγιο - ΡΒΙΝΤ - ΐΝΡϋΤ.αριθμητικές 
πράξεις πρόσθεσης,αφαίρεσης,πολλαπλασιασμού και διαίρεσης.Λογικές πράξεις 
ΑΝΟ,ΟΗ,ΧΟΒ'. 

ΙΓ.ΤΗΕΝ.ΕΕ5Ε 

ΟΝ.ΟΟΤΟ 

ΟΝ...,.005110 

Επέκταση σε λεξιλόγιο και χρήση του υπολογιστή που υπάρχει στη σχολή. , 

Ι/αη. η$ π/**·**·* 9α ανηοτοιχ·· <»< 

*ϊ 40 (ι/Ο</Λ*0τΐ· Τ° 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Π»αητΐ - Πρακτική 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Κατά την κρίση της επιτροπής - , . 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Συμπλήρωση "ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟΥ" σύμφωνα με ' ΠΡ?^ΡΜ\|&·· Η.. 


ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣ0Δ0Υ-ΕΕ0Δ0Υ-0Λ0ΚΛΗΡΩΜΕΝ0 ΚΥΚΛΩΜΑ Μ5Ι (μνήμη 3 σταδίων,ίΑΤΟΗ 
αποκυδικσποιητής-αποκωδικοποιητής προτεραιότητας).Μεταλλάκτης Α|0 και 
0|Α.Μνήμη ΗΟΜ,ΡΑΜ και χειροκίνητος προγραμματιστής(Ηελέτη όλων των εξαρτη¬ 
μάτων που χρησιμοποιούνται στα συστήματα μικροεπεξεργαΛόν,μετατροπή —> 

0(Α και Α(0,καθυστερήσεις και λανθασμένη μετατροπή.Διαχωριστής φορέων με 
οδηγό,κύκλος ανάγνωσης μνήμης,κύκλος εγγραφής,κύκλος και χρόνος πρόσβα¬ 
σης - ΒΟΜ - ακολουθιακές συσκευές,απομίμηση ΒΟΜ με^βΑΜ,προγραμματισμός ΡΒΟΜ). 

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ: Χαρακτηριστικές των συσκευών εισόδου-εξόδου.Κεντρική 
μνήμη του ί80 (1 ΚΒΥΤΕ ΕΡΡΟΜ,Ι ΚΒΥΤΕ ΗΑΜ.2Α γραμμές προγραμματισμού των 


συσκευών εισόδου(εξόδου.Πληκτρολόγιο και δεκαεξαόικός ενδείκτης.Προειδο¬ 
ποιητικό πρόγραμμα των $12 ΒΥΤΕ5. Μελέτη και .έλεγχος καλής λειτουργίας. 

- Πρακτικές εφαρμογές με τον μικροϋπολογιστή της σχολής σε γλώσσα Α55ΕΜΒΕΥ 
και ΒΑ5Ι0. Σύνταξη απλών λογικών διαγραμμάτων. 

, / 

- \^ΛΤ 0 - τη ί/?</αί*4&>γι*' τ ***Α 

ΜΙ&η/Ίρηρι ΪΛ 40 ΐη'ί. 

- /Υ τ ο>//>αί>0^Λτ** <"***' Λ 

Το Πρί ή/Λ/ττ^ι - Πραυτιαήί ’ · 


ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 2 (ΗΑΡΑΒ) 


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Γραπτή και Προφορική 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Γραπτή εξέταση 2 ώρες και προφορική κατά την κρίση της 

επιτροπής. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - 50 ερωτήσεις με το σύστημα 010 ΟΜ (πολλαπλή 

επιλογή,σωστό,ή λάθος,περιληπτική απάντηση). 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - Χειρισμός,συμπτωματολογία βλαβών και 
επισκευές. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΒΑΟΑΒ: Ιστορικό,εξέλιξη.Αρχές λειτουργίας.Τα τέσσερα 
βασικά συστήματα του ΒΑΟΑΒ (ΡϋίδΕ ΒΑΟΑΒ,ΟΜ ΒΑΟΑΒ,ΟΟΡΡίΕΒ ΒΑΟΑΒ,ΡυίδΕ ΟΟΡΡΙΕΒ 
ΒΑΟΑΒ).Πληροφορίες παρεχόμενες από συσκευή ΒΑΟΑΒ.Βασικό διάγραμμα ΒΑΟΑΒ. 

ΠΟΜΠΟΣ ΒΑΟΑΒ: Εκπομπή κατά παλμούς,διάρκεια και μήκος παλμών.Συχνότητα επανά¬ 
ληψης παλμών και διάλλειμα μεταξύ τους.Ελάχιστη και μέγιστη απόσταση εντοπισμού 
στόχου, διάκριση στόχων. Διάγραμμα λειτουργίας πομπού ΒΑΟΑΒ .περιγραφή βαθμίδων- 
τροφοδοτικέ(ΡΟΚ£Β 50ΡΡΕΥ),σκανδαλιστής (ΤΡ1Κ£Β),διαμορ&τής(Μ00αΑΤ0Β),ΜΑ0ΝΕΤΒ0Ν. 

ΔΕΚΤΗΣ ΒΑΟΑΒ: Διάγραμμα λειτουργίας δέκτη ΒΑΟΑΒ.Περιγραφή βαθμίδων.Διακόπτης Τ|Η. 
Τοπικός ταλαντωτής.Προενισχυτής,ενισχυτής.Φωρατής(ΟΕΤΕΟΤΟΒ).Οπτικός ενδείκτης 
Μίκτης.Κύκλωμα ΑΤΟ. 

•ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΟΑΒ: Περιγραφή και λειτουργία καθοδικής λυχνίας .«ου χρησιμοποιείται 
στο ΒΑΟΑΒ(ΡΡΙ),ψηφιακός ενδείκτης ΡΡΙ.Περιγραφή λειτουργίας συντονισμένων κυκλω¬ 
μάτων. Χρονοκύκλωμα κσι κύκλωμα βάσης χρόνου, (εμφάνιση στόχων στην οθόνη,μέτρηση 
απόστασης,παλμός λαμπρότητας).Διακριβωτής (ΟΛΙΙΒΗΛΤΟΗ). Μεταβλητός σημειωτής 
αποστάσεων .Κύκλωμα περιορισμού θαλασσίων επιστροφών. 

ΚΕΡΑΙΕΣ: Κατευθυντικότητα και πολικό διάγραμμα.Οριςόυτιο και κατακόρυφο εύρος 
δέσμης ακτινοβοΧίσς.Κυματοδηγοί(γενικά).Σύστημα περιστροφής κεραίας.Συγχρονισμός 
περιστροφής βάσης χρόνου και κεραίας.Παραγωγή ένδειξης γραμμής πλώρης. 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: ΜΟΝΙΤΟΡ πομπού,ΜΟΝΙΤΟΡ δέκτη και ΡΕΒΓΟΒΜΑΝΣΕ 
ΜΟΝΙΤΟΡ. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΟΑΒ: Τομείς σκιάς. 


ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΟΑΒ: Ψευδόηχος,έμμεσος ήχος,πολλαπλοί ήχοι.Εκκίνηση και κράτηση 
συσκευής.Χειρισμός των κομβίων γιο μέγιστή απόδοση και αποφυγή βλαβών. 


ΒΛΑΒΕΣ: Εντοπισμός βλαβών αναλόγως συμπτωμάτων ενδείκτη και οργάνων. 

Εντοπισμός βλαβών σύμφωνα με τις οδηγίες τεχνικού εγχειριδίου της συσκευής ΒΑΟΑΒ. 
Ρύθμιση κυκλωμάτων.Συντήρηση. 


ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΡΑ: Γενική περιγραφή. , ■ ' ' / α*9"Μ*9* 

ί* γα · , . ■ / . ' 7Ζ7 

ορό -τν* ά'ραηγήο - /?/*?<>? 


ΜΑΘΗΜΑ : ΕΥΜΠΤΒΗΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΑΑΘΒν' 3 


Ε2ΕΤΑΕΗ: Αεν εζετόςεται το μόβημα αυτό γιατί αποτελεί συμπλήρωμα 

τμν εργαπτηρίμυ »αι εξετόζεται στις αντίστοιχες εξετώαεις των εργαστηρίου. 


ΠΟΜΠΟΑΕΚΤΗΙ ΕΜ. 

Ταλαντωτής - κυκλώματα πολλαπλασιασμοί συχνότητας. -Έλεγχοι κμκλωμότων. 
Εντοπισμός βλαβών σε ταλαυτωτή.Εντσπισμός βλαβών σε κυκλώματα πολλαπλά- 
σιασμού. 

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΥΗ Γ 
Ελεγχοι καλής λειτουργίας 

Δ. Κυκλώματα αποδιαμόρφωσης.Έλεγχος καλής λειτουργίας και εντοπισμός 
βλαβών σε διευκρινηστές διαφόρων τύπων. 

Ε. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΕΡΑΙΑΣ 

Έλεγχοι κερά ιών. Προσαρμογή. Μέτρηση ισχύος.Εντοπισμός βραχυκλωμάτων- 
διακοπτών. 

α /α 6/τ0υο&0τίί. 






_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΠΟΥΔΗ Επίδοαση ποασιιίΕεωυ Ρ και Ν. 


ΑΓΓΛΙΚΑ 

' ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ5' 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 


' Γραπτή καί Προφορική 

Γοαιίτή εζέταση 2 όσες και προφοοική κατά την κρίση της 
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - Ορθή μετάφραση 20 στοίχων φπλΠΓού κει 


νου. Έκθεση στα Αγγλικά περίπου 20 στοίχον επί σχετικού θέ· Ε^αθεροποίηση τάσης 
μαΐος- Μετάφραση 20 τεχνικών όρων από Αγγλικά στα ελληνι¬ 
κά και αντίστροφα. 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - Διερευνάται η ικανότητα των υποφηφίων 
στην επικοινωνία και στην ανάγνωση και καταννόηση τεχνικών 
βιβλίων. 

σαγωγή σε κείμενα σχετικά με ,την ειδικότητα του Ασυρματιστή.Συνομιλία.Τεχνικά . 

:ίμενα και τεχνική ορολογία.Κείμενα Ραδιοεπικοινωνίας. ^ Λ 


Επίδραση προσμίξεων Ρ και Ν. 

Επαφή ΡΝ - Δίοδος - Χαρακτηριστική. 

Δίοδος ΖΕΝΕΒ - Δίοδος ΥΑΒΙΟΑΡ 
Τρανζίστορ - Συνδεσμολογία κοινού εκπομπού. 
ης Συνδεσμολογία κοινής βάσης. 

Συνδεσμολογία κοινού συλλέκτη 

κειμέ- Ανόρθωση - Απλή ανόρθωση - Διπλή ανάορθωση -Ανόρθωση γέφυρας - Εξομάλυνση 


ΟΜΙΑ^-2-β.Μ-Δ._ 

ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΟΥ 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΑΔΙ0ΕΠΙΚ0ΙΝ0ΝΙ0Ν 


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : ' " Τραπτή * Τ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2 ώρες 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 50 ερωτήσεις με το σύστημα Β100Μ (πολλαπλή επιλογή,σωστό, 

ή λάθος,περιληπτική απάντηση). 

,Δάσκεται στους υκο+ήφιονς ότι καινούργιο έχει εισαχθεί την τελευταία 5ετία στον 
ινανισμό Ραδιοεπικοινωνιών.Επίσης στην εξεταστέα ύλη θα συμπεριλαμβάνεται και 
/τή που κραβλέπετάι για την απόκτηση του διπλώματος Β'τάξης. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΕΟΡΙΑ:- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ι.·.·-* 

ίλυφη ύλης "κατ'" έΐίλογή καί σύμφωνα με'εκτιμήσεις διδασκόντων από κατάλληλο βιβλίο 
χκτρόνικών πον Γ να Γ καλύπτει την σπηιτούμενη ύλη. 

- . ■« Τ , Γ I 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

1. Γραφικές μέθοδοι (Γενικά περί ορθογωνίων και πολικών συντεταγμένων,υποτύπωση 
στοιχείων,χαρακτηριστικές λυχνιών,τρανζίστορ,πολικά διαγράμματα,πίνακες 
υπολογισμού). 

2. Ηλεκτρονικά διαγράμματα(τύποι Διαγραμμάτων και χαρακτηριστικά τους. 

Συστήματα συμβολισμών,πρότυπα σύμβολα Α5Α και ΟΙΝ.Συμβολισμοί καλωδιώσεων 
και συσκευών). ' 

Γι Τυπική σχεδίαση(διαίρεση χαρτιού σχεδιάσεως,γενική διάταξη κυρίως σχεδίου, 
σχεδίαση σχηματικών διαγραμμάτων). 

Δ. Ανάγνωση εικονογραφικών διαγραμμάτων(ερμηνεία απλών εικονογραφικών διαγραμ- 
-'μάταν.·Σχεδίαση σχηματικών διαγραμμάτων από εικονογραφικά. 

Ανάγνωση· σύνθετων ηλεκτρονικόν διαγραμμάτων). 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

6. ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤδΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 

η?οΐΑ*ρ·τΑ 

Π Ρ 0 Α Π Α I Τ ΟΥΜΕΝΕΣ Γ Ν 2 Σ Ε I Σ 


ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 


'τοιχείά ηλεκτρισμού : · 

/ΟίΤ - ΟΗΜ - ΑΜΡΕΒ 
ΝΟΜΟΣ ΟΗΜ 

Ιιδική αντίσταση - ειδική αγωγιμότης 
Νόμοι ΚΙΒ0Η0ΓΓ 

Χωρητικότητα - Σύνδεση πυκνωτού - Ενέργεια πυκνωτού. 

Ημητονικά ρεύματα - Συχνότης - Περίοδος 
Μέση τιμή - ενεργός τιμή 
♦όση - Διαφορά φάσης. 

Επαγωγή - Επαγωγή ευ σειρά και παράλληλα. 

Στοιχεία κυκλωμάτων στο Ε.Ρ 

Κυμαινόμενο κύκλωμα -.Εν σειρά - Παράλληλα 

Μετασχηματιστές - Εισαγωγή - Τύποι - Κατασκευή - λειτουργία. 

- ι >:■’ </γ Ϊ Α* ’ / '*»· ·· I · 

Υστέρηση - Απώλειες - Απόδοση 
Αυτομετασχηματιστές 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

Λυχνίες - βερμιονική εκπομπή. , Λ 
Δίοδος λυχνία. 

Τρίοδος λυχνία 
Τέτροδος - Πέντοδος. 

Λυχνίες πολλών ηλεκτροδίων. 

**■ ■·■**· ί·-ί·>· ·. .., <*■* , . , .. 

Αγωγοί Ημιαγωγοί Μονωτές" \ν - 
Αγωγιμότητα ημιαγωγών ·"' >Η * '·** ν *- ’ 

Προσμίξεις - Ειδική αγωγιμότητα από προσμίξεις. 


ΔΣΜΑΕΝ 

ΕΡΓΑΣ1ΗΡΙ0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
Ή 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΟΥ 


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 







"Άρθρο 20 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΠΟΥΔΗ 


ΚΥΚΛΟΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ 


2ΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 


1 . 

ΘΕδΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΛΟΓΙΚΗΣ 

ΙΑ 

2. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 


10 

3. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 


5 

Α. 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 


2 



Σύνολο 

31 


ΚΥΚΛΟΣ "Β" 



1 . 

ΒΕΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΨΗ0ΙΑΚΗΕ 

ΛΟΓΙΚΗΣ 

16 

2. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΧΕΔΙΟ 


5 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 


1. ΘΕ0ΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡ0ΝΙΚ2Ν ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' 


Διάρκεια σπουδών; 


Προϋποθέσεις . 
ποτέ είδους. 


ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙ0Φ0ΡΟΝ 

10 εργάσιμες ημέρες 

ιήςι 6 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε δεξαμενόπλοιο οποιουδή 






7.935 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αριθμός σπουδαστδν: Αυότατο όριο 20 σε κάθε τάξη. 

Επιτρπόμενος αριθμός σπουσιάν: Σ πουδαστής που θα απουσιάσει περισσότερες από 6 
διδακτικός όρες υποχρεώνεται σ' , επαναφοίτηση. 

Εξετάσεις: Γραπτός διάρκειας 60 λεπτόν.Δίνονται 60 ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής.Επιτυχημένος θεωρείται ο σπουδαστής που θ'"απαντήσει σωστά σε 2Θ 
τουλάχιστον ερωτήσεις.Σε περίπτωση αποτυχίας ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να 
επαναφοιτήσει. 

ΤΕπος χορττΥοόμενου πιστοποιητικού: 'Οκως το συνημμένο υπόδς^γμα κατάλληλα 
συμπληρωμένο. 


ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

Α^Φυσικές ιδιότητες - Χαρακτηριστικά φορτίων πετρελαίου 

1. Υγρή κατάσταση.Ίξόδες, πυκνότητα και σχετυκή πυκνότητα,ειδικό βάρος. 

Σχέση θερμοκρασίας και ειδικού βάρους,συντελεστής διαστολής.Πτυτικότητα- 
Τάέτη κορεσμένων.ατμόν.Σχέση τάσης κορεσμένων ατμόν και "θερμοκρασίας.Σημείο 
βρασμού.Τάση ατμόν κατά Ιϊία-Χρησιμότητά της. 

2. Αέρια"κατάσταση.Πυκνότητα και σχετική πυκνότητα αερίων.Τρόπος και μονάδες 
μέτρησής πίεσης.Νόμοι των ιδανικόν αερίων.Νόμος των μερικόν πιέσεαν(Ν6μος 
τον ΟΑίΛΟΝ^και σΰνέπειές του.λιάχυση και ανάμιξη των αερίων. 

3. ΕυφλεκτικότηταΐΗ φωτιά σαν χημική αντίδραση.Τρίγωνο της φωτιάς.Ανότερο 
και κατότερο όριο ευφλεκτικότητας ή εκκρηκτικότητας.Εόφλεκτο μίγμα.Σημείο 
ανάφλεξης.Πρακτική σημασία της σχέσης σημείου ανάφλεξης και ορίων ευφλεκτι¬ 
κότητας. Ταξινόμηση φορτίωννανάλογα με το σημείο ανάφλεξης.Ταχύτητα μετάδο¬ 
σης της φλ6γας__πραχτική σημασία της.Προϋπολογισμός αν ο κενός χάρος μετά 
τη φόρτωση θα είναι εύφλεκτος ή δχι.θιανόμενο της έκρηξης· 

4. Ροή των υγρόν.Νόμος του ΒΕΡΝυΐΙΙ.Κύμα πίεσης.Υδραυλική σφύρα.Παράγοντες 
που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της υδραυλικής σφύρας.Μέγιστη επιτρεπόμενη 
ταχύτητα φόρτωσης για την αποφυγή ζημιόν από ξαφνική διακοπή της ροής. 

Βί Ενδεχόμενοι κίνδυνοι στα πετρελαιοφόρα και στα αικτά πλοία. 

1. Κίνδυνοι ανάφλεξης και έκρηξης.Ατμόσφαιρα δεξαμενόν φορτίων στη διάρκεια 
φόρτωσης εκφόρτωσης,ερματισμού και πλυσίματος δεξαμενόν.Επίδραση της ανάμειξης 
φορτίου στο σημείο ανάφλεξης.Συγκέντρωση αερίων στο κατάστρωμα,διασκόρπισή 
τούς,κίνδυνοι από το παρασυρόμενο νέφος αερίων υδρογονανθράκων;επίδραση και¬ 
ρικόν συνθηκόν. 

2. Πηγές ανάφλεξης και αντίστοιχα μέτρα ασφάλειας.Ακάλυπτες φωτιές(κάπνισμα, 
σπίρτα,αναπτήρες κλπ).Περίορισμοί μσγειρίου.Κίνδυνοι από τα χαρακτηριζόμενα 
ως μη·σπινΘηρόβ6λα~εργαλείά.ΑλσυμίνιογΗάγνήσιο.Ανόδια καθοδικής προστασίας- 
δεξημει*6ν.*Αμμος αμμοβόλής·.Ατομικές ηλεκτρικές συσκευές όπως ραδι6φ»να(τρανζί¬ 
στορ ),φαοί,υπολογιστές κλπ. Ηλεκτρικές συσκευές,ελεύθερα ηλεκτρικά καλόδια. 
Αυτόματη καύση.Σημασία της τάξης και της καθαριότητας.Αυτανάφλεξη.Θερμοκρασία 
αυτανάφλεξης.Εμπειρική σχέση σημείου ανάφλεξης και θερμοκρασίας αυτανάφλεξης. 
Πραϋ%ι!)& ίΐ^σΕρ. Τηςίκίχδυνοιαπό θέρμές επιφάνειες^Στίίίικδς ηλεκτρισμός;Γενι¬ 
κές αρχές.Καθοδική προστασία πλοίου και προβλήτας.Ηλεκτρικά ρεύματα μεταξύ 
πλοίου και ξτράς και μεταξύ δύο πλαϊων.Η πρακτική της ηλεκτρικής σύνδεσης πλοίου 
και ξηράς.Μονωτική φλάντζα.Ηλεκτρικές θύελλες(αμμοθύελλες,κεραυνοί).Κίνδυνοι 
ηλεκτρικής εκκένωσης απ6 ελικόπτερο. 

3. Κίνδυνοι γιατην υγεία.Επεξήγηση του ασφαλούς όριου τοξικότητας(Τΐν).Οξείες 
και χρόνιές επιδράσεις της τοξικότητας.Δηλητήρια και ερεθιστικά που επηρεάζουν 
τον ανθρόπινί) οργανισμό.Κίνδυνοι από επαφή με την επιδερμίδα,εισπνοή και κατά- 
ποση.Επιδράσεις από αργό πετρέλαιο,παράγωγα,υδρόθειό,αρωματικές ενέσεις και 
καύσΙμα με μόλυβδο.'Έλλειφη οξυγόνου. 

4. Κίνδυνοι για το περιβάλλον.Επιδράσεις στον άνθρωπο και στη θαλασσινή ζωή από 
απόρριψη πετρέλαιου στη θάλασσα.Επίδραση του ειδικού βάρους^της διαλυτότητας, 
της τάσης ατμόν και των ατμοσφαιρικόν συνθηκόν στην διασκόρπισή του πετρελαίου 
που εκβλήθηκε.Χημικά διαλυτικά μέσα και χρήση τους. 

5. Κίνδυνοί διάβρωσης. 

ΓΓ.Μέτρα περιορισμού κινδύνου. 

1. Γενική σχεδίασή πλοίου από την άποφη της ασφάλειας.Η έννοια του "φρούριον" 
(ΟΙΤΑδαΙ ίΟΝΟεΡΤί.Επικίνδυνες και ασφαλείς ζόνες.Συστήματα αερισμού.Προορισμός 
φλογοσυλλεκτόν.Προορισμός αυτόματων ανακουφιστικόν επιστομίων.Κλειστά συστήμα¬ 
τα φόρτωσης.Διαχωρισμός παραγίγων πετρελαίου για την αποφυγή πιθανόν κινδύνων 
ανάμιξής υγρόν ή αερίων.Σπουδαιότητα της κατάλληλης συνάρτησης και επιθεόρηση 
των σωληνώσεων,των κατασκευόν και του εξαρτισμοβ για την αποφυγή κινδύνων από 
διάβρωση.Σημασία της "συμβιβαστικότητας" των υλικόν. 

2. Μέτρα ελέγχου του κινδύνου από τον στατικό ηλεκτρισμό στη διάρκεια ερματι- 
σμού,πλυσίματος με νερό,πλυσίματος με αργό πετρέλαιο και χειρισμού των πα- 
ραγίγων χαμηλής ηλεκτρικής αγωγιμότητας σύμφωνά με τις συστάσεις του Οδηγού 
Ασφάλειας Πετρελαιοφόρων και εγκαταστάσεων ξηράς του 1.0.5 |0ΠΜΓ.Ειδικά προ¬ 
ληπτικά μίτρα που απαιτούνται για τα μικτά πλοία στο ταξίδι με έρμα.Μέτρα κατά 
τη χρήση του 00, και του ατμού.Μέτρα για τον περιορισμό των πηγόν ανάφλεξης, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμόν που διέπουν την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό και τονς κόδικες ασφαλούς πρακτικής που ακολουθεί η βιομηχανία πε- 
τρελαιοειδόν.Γενικές προφυλάξεις.Σημασία της καλής επιστασίας.Αποφυγή δημιουρ¬ 
γίας κινδύνου στο περιβάλλον από κακούς χειρισμούς φορτίου και έρματος.Σωστή 
εκτέλεση των χειρισμόν σύμφωνα με τους διεθνείς,εθνικούς και τοπικούς κανονι¬ 
σμούς. ^Έλεγχος της ατμόσφαιρας των δεξαμενόν χωρίς τη χρησιμοποίηση αδρανούς 
αερίου.Εφικτές μέθοδοι."Έλεγχος της ατμόσφαιρας των δεξαμενόν με τη χρησιμοποί¬ 
ηση αδρανούς αερίου. 

Συστήματα αδρανούς αερίου 

I. Εκρήξεις σε Δ|Η και σχετικά συμπεράσματα για ^ήν ασφάλεια που παρέχει η 


ελεγχόμενη ατμόσφαιρα των δεξαμενόν.Λόγοι που οδήγησαν στη χρήση συστημάτων^ 
αδρανούς αερίου."Ερευνες και ιστορική εξέλιξη. ^ ^ ^ _ , 

2; Το τρίγωνο πυρκαϊάς.Εύφλεκτη ατμόσφαιρα.Επίδραση .του. μειωμένρϋ ποσοστού οξυ-^ 
γόνου στη ατμόσφαιρα των δεξαμενόν.Διάγραμμα ευφλεκτικότητας μείγματος ^που 
σποτελείίαι από αέριους υδρογονάνθρακες,ατμοσφαιρικό αέρα και αδρανές αέριο. 

Κρίσιμη γραμμή διάλυσης(ΟΜ7ΙΣΑΙ ΟΙίϋΤΙΟΝ Ιΐνέ). .. Γ " 

3. Πηγές και σύνθεση τρυ. αδρανούς αερίου που χρησιμοποιείται στο πλοίο., 

4..Γενική περιγραφή συσγήματρς αδρανούς αερίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
ΙΜ0 και των Νηογνωμόνων σε ατμοκίνητο και δεζέλοκί&ητα δεξαμενόπλοια. 

5. Βλιβόμετρα. 

6. λεπτομερής περιγραφή των μονάδων από τις οποίες αποτελείται ένα σύστημα 
αδρανούς αερίου.Μόνάδα ψύξης και καθορισμού,μονάδααφύγρανσης,τρόποι ψύξης 
και καθαρισμού.Σωληνώσεις^ διοχετεύσεις αδρανούς αερίου μέχρι τη. μονάδα . 

“ νυν» ι >Γ »^^ι '·■ 

ψύξης και καθαρισμού.Υδάτινο ανεπίστροφο επιστόμιο(0Ε0Κ 5ΕΑΕ)-ενσωματωμένα 
συστήματα παρακολούθησης λειτουργίας και ελέγχου-είδη.Συστήματα σωληνώσεων . 
διανομής,σωλήνες εκχαθάρισηςίΡυΡΟΕ ΡΙΡΕ5),σύνδεση με την κύρια σωλήνωση φορ¬ 
τίου. Υδραυλικού διακόπτες πιέσε»ς|κενού.Συστήματα ανεμιστήρων.Χειρισμός και 
αυτόματα συστήματα ασφάλειας. 

Επιστόμιο κατάθλιψης και εκανακυκλοφορίας.Εκκίνηση λειτουργία κράτηση 
(κανονική και ανάγκης).Συστήματα αερισμού(εφίστια και ανεξάρτητα)αυτ6ματα 
και χειροκίνητα. 

λ -'' 

7. Σύντομη ανάπτυξη των συστημάτων αδρανούς αερίου διαφόρων κατασκευόν όπως., 
έχουν εγκατασταθεί στη πράξη. , . ,ι 

Θ. Σύνθεση της ατμόσφαιρας μιας αδρανοποιημένης δεξαμενής κατά .τη διάρκεια ( 
της φόρτωσης,της εκφόρτωσης,του ερματισμού,του πλυσίματος και του πλού. 

9. Διαδικασία "κλειστής 11 φόρτωσης και ε«φόρτωσης με σύστημα αδρανούς αερίου^ 

Ταχύτητες φόρτωσης και εκφόρτωσης.Συστήματα ανακουφιστικόν βαλβίδων*πίεσης 

• α:'ι. γ..*»-.·.»„ ·ί~ν Ί· ν.ν:·νιν,.Λ.< 

και κενού. 

10. Η σημασία της αποτελεσματικής εκβολής των υπαρχόντων αερίων κατά την αδρά- 
νοποίηση των δεξαμενόν.Σχεδίαση και λειτουργία των συστημάτων εξαερισμού, 
βαλβίδες πίεσης|κενού,βαλβίδες εξαερισμού υπφηλής ταχύτητας. 

11. Σύγκριση της χρήσης μόνιμα ελεγχομένης ατμόσφαιρας και-της χρήσης αδρανούς 
αερίου μ6νο για ορισμένες εργασίες.Ενέργειες σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας 
του συστήματος. 

12. Θέματα που είναι ενδεχόμενα να δημιουργηθοόν από την ηλεκτροστατική φόρτιση 

κατά τη φύση εισαγωγής αδρανούς αερίου. ; ί . .· ■. ^* 

13. Συντήρηση του συστήματος αδρανούς αερίου.Σημεία που παρουσιάζουν συνήθως 

περισσότερη φθορά και λόγοι πρυ την προκαλούν. > · ϋ 1 * - , >■ 

14. Πρακτική χρήση του συστήματος αδρανούς αερίου-φττε ·να εξασφαλίζεται μόνιμα < ■ . 

ελεγχόμενη ατμόσφαιρα σε 6λα τα στάδια- φόρτωσης^εκφόρτωσης-ερματισμού-αφερ- 
ματισμού και καθαρισμού.Εκκίνηση και παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος 
αδρανούς αερίου.Αρχική αδρανσποίηση;Ανάπτυξη των μεθόδων αλλαγής ατμόσφαιρας 

με διάλυση και εκτόπιση.Διατήρηση αδρανούς ατμόσφαιρας.Διαδικασία φόρτωσης. 
Διατήρηση*τηζ πίεσης καταίτη διάρκεια του ταξειδιούΐ 

Διαδικασία εκφόρτωσης και πλύσης με αργό πετρέλαιο:Ερματισμ0ς.Η εκκαθάριση 
των-αερίων υδρογονανθράκων με. αδρανές α£ρια(Ρυ8ΒΙΝθ:Ασφάλεια-πυο παρέχει 
το αδρανές αέριο στο ταξείδι με ακάθαρτο ,έρμα.Διαδικασία πλυσίματος δεξαμενόν>· · 
εν πλ0(από πλευράς αδρανούς αερίου): α)με νερό β)με αργό πετρέλαιο. ; Χρήσή 
-των ανεμιστήρων .αδρανούς αερίου γαι την απαλλαγή της ατμόσφαιρας: της δεξαμενής· 
από αέριους υδρργονάνθρακες. .·,■/: μ . ; .·* . ,ι 

Ε Γ Εξαρτισμ6ς ασφάλειας και προστασία προσωπικού. " ' 

1. λειτουργία ρύθμσιη και χρησιμοποίηση των μονίμων και φορητόν οργάνων 

μέτρησης αερίων φορτίου και οξυγόνου. 

2. Αυτόνάμη αναπνευστική συσκευή με σωλήνα(ΑΪΚΙ.ΙΝΕ 6.Α)-Περίγραφή και χρήση. 

Αναπνευστική συσκευή .όιαφϋγής-Περιγραφή και χρήση.Αναπνευστική συσκυεή 
φίλτρου και μέτρα που πρέπει να παίρνονται κατά τη χρήση της.Συσκευή πα¬ 
ροχής οξυγόνου και αναζωογ6ννηση-Περιγραφή και χρήση.Εξοπλισμός διάσωσής. 
Προστατευτικά ρούχα και εξαρτήματα. 

3. Εξοπλισμός κατάσβεσης πυρκαϊάς,Περίγραφή φορητόν συσκευόν και μονίμων έγκατα- ’ 

στάσεων κατάσβεσης πυρκαϊάς στο πλοίο καί στη προβλήτα. 

4. Τύποι εγκεκριμένων ηλεκτρικόν εξοπλισμόν ασφαλείας.Προϋποθέσεις έγκρισης^ ° 

\ ΤιΙη'·* . Μ ' 

ΣΤ^Κανονισιιοί και κόδικες ασφαλούς πρακτικής · · 

Διατάξεις των σχετικόν εθνικόν Κανονισμόν και των διεθνόν συμβάσεων.Διεθνείς 
και εθνικοί κόδικες.Το εγχειρίδιο ΙΜ0 για τη ρύπανση μ$ πετρέλαιο.Σχετικοί. 

Οδηγοί Ασφάλειας Δεξαμενοπλοίων,όπως π.χ. του . 10510ΈΙΜΡ "ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΙ 5ΑΓΕΤΥ 
ΟυίΟΕ Γ08 ΟΙί ΤΑΝΚΕΘ5 ΑΝΠ ΤΕΡΜΙΝΑίδ" και του, 105 "ΟυίΟΕ ΤΟ ΗΕΙ_Ι00ΡΤΕΒ15ΗΙΡ 
0ΡΕΘΑΤΙ0Ν". Κανονισμοί λιμένος[εγκατάστασης, ξηράς|πλοϊου. 

Ζ |Γ Σϊεδίαστΐ πλοίου και εέοπλισμός των δεξαμενοπλοίων και- των μικτόν πλοίων. 

1. Γενική σχεδίαση πλοίου από πλευράς ασφάλειας.Επικίνδυνες και' ασφαλείς 1 ζδνες. 

2. Διευθετήσεις σωλήνων,άντλησης,δεξαμενόν και κάταστρόμάτος. " - 1 ' ' *· * 

Τύποι αντλιόν φορτίου και εφαρμογές τονς στα διάφορα φορτία.'Τόποι επιστομίων 1 
συνδέσεων.Είδη παρέμβασμάτων,Λειτουργία και συντήρησή τούς.Ύδραυλίκά “συστήματα^ 
χειρισμού και επιστομίων.Περιγραφή συστήματος.Κατάλληλΰι συντελεστές άσφάλέϊας 
απαραίτητος έλεγχος και συντήρηση. Συστήματα πλυσίματος των’ 1 δεξαμένόν,'άτιαλλϊιγής''* ' 1 
από τα επικίνδυνα αέρια και αδρανσποίησης.Συστήματα εξαερισμού τωύ δεξαμένόν' 
φορτίου και σήματα συναγερμού.Συστήματα θέρμανσης φορτίου.Συντελεστές ασφάλειας 
των ηλεκτρικόν συστημάτων συστήματος αερισμού των διαμερισμάτων ενδιαίτησης, 

3. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές κοπδσεων πλοίου. Διαδικαίτία.ελέγχου τους με τη 
χρησιμοποίηση του κατάλληλου εγχειριδίου. 

Η Γ Ε·πιχειρησιακή πρακτική σχόλες τις φάσεις εκμετάλλευσης του πετρελαιοφόρου 
δεξαμενόπλοιου. 

1. Δ[Ε Πετρέλαιοφβρα.Προγραμματισμός διαδικασιόν-φδρτωσης,και, εΗφύρτωσης,Υτιολο- ^ : 
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γισμοί φορτίου.Κατάλογοι'ελέγχου ασφάλειας(ΟΗΕΟΚ ΙΙ5Τ).Σημασία της κατάλληλης 
επίβλεφης του προσωπικοί.Διαδικασία φόβτωσής και. εκφόρτωσης.Διαχωρισμός φορτίων. 
Αλλαγή φορτίων.Δειγματοληψία φορτίου.&ρμανση φορτίου.Πλύσιμο δεξαμενδν.Απαλλα¬ 
γή από τα επικίνδυνα αέρια(0Α5,ΓΚΕΕΙΝΟ).Πλύσιμο με αργό πετρέλαιο.Ερματισμός 
και αφερματισμβς:Λειτουργία συστημάτων αερισμοί. 

2. Μικτά πλοία.Ημιπλήρείς δεξαμενές.Απώλεια ευστάθειας και ανατάραξη πετρελαίου.. 
Μεταφορά καταλοίπων κατά την μεταφορά ξήρόί φορτίου.Σήραγγες γραμμών και φορ¬ 
τίου.Κενοί χίροι(¥010 5ΡΑα3).Έλεγχος των δεξαμενών κατά τη μεταφορά ξηρού 
φορτίου.Προετοιμασίες για τη φββτωση πετρελαίου μετά απ£ μεταφορά ξηροί φορτίου 
και αντίστροφα. 

3. Έλεγχος πριν σπβ την είσοδο σε αντλιοστάσια και κλειστούς χάρους.Χρήση ανιχνευ¬ 

τή αερίων,αναλυτή οξνγΒνου και εξοπλισμού ασφάλειας.Συστήματα αερισμοί αντλιο¬ 
στασίων. Φροντίδα αερισμοί σε κλειστούς χάρους. 

ύ. Γενικά μίτρα ασφάλειας.Ρυμοίλκια Ικτακτής ανάγκης.Σκάλα επιβίβασης,φωτσιμίς 
απαγορείσεις επιβίβασης.Πινακίδες.Παραβολή σκαφών.Επιτήρηση κάβων.Αυτόματα 
βαροίλκα. 

5. Επιχειρησιακή πρακτική κατά τη παραμονή του πλοίου στις εγκαταστάσεις ξηρός, 
ακολουθούμενη πρακτική ασφάλειας.Προσχεδίαση χειρισμάυ φορτίου.Πληροφορίες 
πριν την άφιξη του πλοίου. Άφιξη και αναχάρηση απά το λιμάνι.Πράσδεση.Συστή¬ 
ματα μεταγγίσεος.Κατάλογοι ελέγχου ασφάλειας.Σάνδεσμος μεταξί πλοίου|ξηράς. 
Επικοινωνία.Χειρισμοί φορτίου.Αποφυγή ρύπανσης της ατμάσφαιρας και έλεγχος 
διαφυγής αερίων. 

6. Χειρισμοί μετάγγισης μεταξύ πλοίων.Οδηγάς μετάγγισης(πετρελαιοειδάν)μεταξί 
πλοίων του Διεθνούς Ναυτικοί Επιμελητηρίου.Επικοινωνία μεταξί των πλοίων. 

ΒΈπιοπευή και συντήρηση. 

Προφυλάξεις που λαμβάνσνται πριν και στη διάρκεια εργασιίν επισκευής και συντή¬ 
ρησης σνστημάτων άντλησης σωληνώσεων,ηλεκτρικάν εγκαταστάσεων και συστημάτων 
ελέγχου.Απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την εκτέλεση Θερμικής εργασίας(ΗΟΤ ΗΟΒΚ) 
Έλεγχος θερμικάν εργασιών.Πιστοποιητικά απαλλαγής σπί επικίνδυνα α£ρια(0Α5- 
ΓΚΕΕ εΕΒΤΙΓΙΕΑΤε). Χώρος ασφαλής για να εισάλθει άνθρωπος και χώρος ασφαλής 
για θερμική εργασία. 
ΐΆιαδιχασίεε έκτακτης ανάγκης 

1/ Προσχεδίαση-σκοπός και λάγοι που την επιβάλουν. 

2. Οργάνωση-Κέντρο διείθυνσης επιχειρήσεων.Ομοχειρία αντιμετώπισης έκτακτης 
ανάγκης στο κατάστρωμα.Εφεδρική ομοχειρία αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης στο 
κατάστρωμα.Ομοχειρία αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης στο μηχανοστάσιο. 

VΠρώτες ενέργειες.Γενικάς συναγερμός.Έλεγχος πληρώματος.Σημεία συγκέντρωσης 
του πληρώματος. 

4. Σχέδια και διαδικασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.Έκτακτη ανάγκη 
διακοπής χειρισμών φορτίου.Κλείσιμο των επιστομίων φορτίου.Κίνδυνοι από τη 
δημιουργία υδραυλικής σφύρας στις σωληνώσεις.Βλάβη των συστημάτων εργασιών 
φορτίου.Πυρχαϊά.Σύγκρουση.Προσάραξη»Διαρροή νεροί σε διάφορους χώρους του 
πλοίου.Υπερχείλΐση φορτίου.Εκβολή φορτίυο στη θάλασσα.Διαρροή -φορτίου μέσα 
στις δεξαμενές ή τους κενούς χώρους(ν0Ι0 δΡΑΣΕδ).Διάρρηξη μάνικας ή σωλήνα 
με αποτέλεσμα διαρροή φορτίου.Επικίνδυνη συγκέντρωση τοξικών ή είφλεκτων αε¬ 
ρίων* στο πλοίο.Διαρροή από επιστόμια θάλασσας. 

5. Ατίχημα σε μέλος ή μέλη του πληρώματος.Πρώτες βοήθειες και αναζωογόνηση. 

Τεχνικές διάσωσης. 

δ. Κατάσβεση πυρκαϊάς.Εξειδικευμένες μέθοδοι κατάσβεσης της πυρκαϊάς στα δεξα¬ 
μενόπλοια και στη γόρω περιοχή τους. 

7. Συντονισμός 'με τη' ξηρά.Προσνμφωνία τρόπων επικοινωνίας και σημάτων. Γϊροσυνεν- 
νόηση για τη συντονισμένη αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.Φάκελλος πληρο¬ 
φοριών για χρήση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 

ΙΑ Γ Αποφυγή ρύπανστκ: της θάλασσας, 

1. Ρύπανση της βίλασαας απδ ηπτρελαιοίυδίί.επιπιΐοευς πόα έχει στο'υς ανίρίπονς «αι 
ατη βίλασσα πανίδα «αι χΧ«ρίδα η ρύπανση της ύίλσσσος σπί πετρελαιοειδή .Επίδραση 
της διολντίτητας «αι τον ειδι«ού βύρους ενός πετρελαιοειδούς στη ρύπανση που 
προ«αλεί.Επίδραση της τίσης ατμίν «αι ταν ατροσ,αιριαίν αννίη«ύν. 

1. Προ^ιλακτικί μίτρα στη δι4ρ«τια χειρισμίν ^«>ρτίου,ίρματος ή «ανσίμαν.Γενι»* 
μίτρα.Ειδικέ μίτρα επιβαλλίμενα.απδ τις τοπι«ίς αρχίς,κα«ή«οντα Αξ|«ού .υλακής 
σε περίπτωση ρύπανσης. 

3. ή διείνής Σύμβαση γυα την απο.νγή της ρύπανσης της βίλασσας σπί τα πλοία 
(ΗΑΒΡΟΕ 1973).Ορισμοί,Εφαρμοτή της ΛΙ ΗΛΒΡΟΙ 1973,ΜΑΚΡΟΕ ΡΡΟΤΟΟΟΕ 197β.διε»νίς 
πιατοποιητικί σπο^γής ρίπανσης σπί πετρελαιοειδή, ^«δοση «αι διίρκεια ισχίος 
Περιπτίαεις που επιτρίπεται ή απίρρι.η πετρελαιοειδοίς ή μίγματος νεροί «σι 
πετρελαιοειδούς στην ΜλσσσΟ.δισχαριστήρες πετρελαίου-νερού.Σύστημα παρακολοί- 
βηαης «αι ελίγχου της ποσίτητας πετρελαιοειδοίς που περιίχεται στο σπορριπτύμενο 
ίρμα.Υπολογισμίς της ταχύτητας σπίρρι.ης μείγματος νερού «αι πετρελαιοειδούς 
ανίλογα με τη ταχύτητα του πλοίου «αι τη περιε«τι«ίτητα το. μείγμοτος σε πετρε- 
λαιοειδίς.Διεθνής Σύμβαση γισ τη δημιουργία διεθι/ύς Κε.αλαίου για ζινυίς «“4 
ρύπανση με πετρίλαιο «αι διεύνής Σύμβαση για την αστική ευίίνη για ζημιίς σπί 
την ρύπανση με πετρέλαιο.Πιατοποιητικί ΤΓΝΛΙΟΡ,ΕΒΙδΤΑΙ-Έ.δοση «αι ίιίρκειο 
ισχύοςιξμίργειες πλοιίρχου σε περίπτυση ρίπανσης της βίλασσας μί πετρέλαιο απί 
το πλοίο ,,του. 

4. Κατίλοιπα.δείαμενίς «αταλοίι»ν.ίιαχ^)ΐσμίς πετρέλαίον-«ροί.Εξακρίβαση ίιαχυ- 
ριστικής επι^νειας νεροί|*ετρελαίουΛίτρα «οτί την εξίντληση νερού απί τις ίεξα- 
μενίς καταλοίπαν.διίδεση «αταλοίπαν.^ρταση επί ταν «αταλοίπαν, 

5. Βιβλία πετρελαίου δεξαμενοπλοίου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι' 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ δΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙ* «ΤΑ.0ΡΑΕ ΧΗΜΙΚΟΝ ΠΡ0Ϊ0ΝΤ0Ν 
διίοκεια σπουδίν : 8 εργίσιμες ημέρες 


Προϋποθέσεις εγγραφής; 6 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε δεξαμενόπλοιο οποιοσδήποτε 
είδους. 

Αριθμός σπουδαστών : Ανώτατο όριο 20 σε κάθε τάξη 

Επιτρεπόμενος αριοθμός απουσιών: Μέχρι 5. Σπουδαστής που θ'απουσιάσει περισσό¬ 

τερες από 5 διδακτικές ώρες υποχρεώνεται σΈπαναφοίτηση. 

Εξετάσεις ; Γραπτές διάρκειας 60 λεπτών.Δίνονται 4ο ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής.Επιτυχημένος θεωρείται ο σπουδαστής που θ'απαντήσει σωστά σε 20 τουλά¬ 
χιστον ερωτήσεις.Σε περίπτωση αποτυχίας ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να επα- 
ναφοιτήσει. 

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικοβ : Γ 0πως το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 
συμπληρωμένο με τις φράσεις "Ασφάλεια δεξαμενοπλοίων μεταφοράς χημικών προϊόντων" 
στο Ελληνικό τμήμα & 'ΈΗΕΜΙΟΑΕ ΤΑΝΚΕΒ-5ΑΓΕΤΥ" στα /γγλικά. 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

ΑΈισαγωγή 

Γενικά για τα χημικά προϊόντα και τη μεταφορά τους με δεξαμενόπλοια. 

Β |Γ Φυσικές ιδιότητες χημικών προϊόντων 

1. Υγρή κατάσταση.Ιξώδες,πυκνότητα και σχετική πυκνότητα,ειδικό βάρος.Σχέση 

θερμοκρασίας και ειδικοδ βάρους,συντελεστής διαστολής.Πτητικότητα,τάση κορεσμέ¬ 
νων ατμών και θερμοκρασίας.Σημείο βρασμού,επίδραση της πίεσης ατο σημείο 
βρασμού.Τάση ατμών κατά ΒΕΙΟ-Χρησιμότητά της.Λανθάνουσα θερμότητα και εξάτμιση. 

2. Αέρια κατάσταση.Πυκνότητα καν σχέτική πυκνότητα αερίων.Μερικές πιέσεις 
(Νόμος του 0Α1.ΤΟΝ).Διάχυση.Διάδοση των αερίων. 

3. Πτυτικότητα.Τρίγωνο της φωτιάς«Ανώτερα και κατώτερα ευφλεκτικότητας.Σημείο 

■ανάφλεξης.θερμοκρασίες αυτανάφλεξης.Η φωτιά σαν χημική αντίδραση. 

4. Ροή τών'υγρών.Νόμος του ΒΕΠΝυΐίΙ.Υδραυλική σφύρα,μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτη¬ 
τα ροής κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση. 

Γ^Χτιιικίς ιδιότητες νημικών προϊόντων 

1. Στοιχεία.Άτομα,ορμή ατόμου ατομικό βάρος,περιοδικό σύστημα στοιχείων. 

2. Χημικ£ε ενώσεις.Μόρια,χημικοί δεσμοί,σθένος,μοριακό βαβας,γραμμομόριο. 

5. Χημικές αντιδράσεις.Χημική αντίδραση,καταλΰτες,ενδόθερμη και εξώθερμη αντί¬ 
δραση.Οξείδωση.Χημικές αντιδράσεις του φορτίου με ατμοσφαιρικό αέρα,νερό και 
διάφορα άλλα χημικά. 

4. Οργανική χημεία.Άκυκλοι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες(Μκάνια).Άκυκλοι ακό¬ 
ρεστοι υδρογονάνθρακες(αλκένια,αλκαδένια).Αρωματικοί υδρογονάνθρακες. 

5. Ανόργανη χημεία.Οξέα,βάσεις,άλατα.Ουδετεροποίηση-Ενεργός οξύτητα ΡΗ.Οξείδω¬ 
ση, αναγωγή. 

ΔΈίνδυνοι 

1. Κίνδυνοι έκρηξης ευφλεκτικότητας.Έρια ευφλεκτικότητας.Πηγές ανάφλεξης και 
αντίστοιχα μέτρα ασφάλειας.Επεξήγηση της δημιουργίας του στατικού ηλεκτρισμού. 
Επεξήγηση του φαινόμενου της έκρηξης. 

2. Τοξικότητα.Ασφαλές όριο τοξικότητας.Οξείς και χρόνιες επιδράσεις της τοξικό¬ 
τητας. Διάφοροι τύποι δηλητηριάσεων.(Επαφή με το δέρμα-Εισπνοή-Κατάποση-Επαφή 
με τα μάτια).Ανεπάρκεια οξυγόνου.Χρήση ιατρικού οδηγού παροχής Ερώτων βοηθειών 
σε περίπτωση ατυχημάτων από επικίνδυνα φορτία.Φρμακείο πλοίου. 

-3. Κίνδυνοι για το περιβάλλον.Επιπτώσεις που έχει στους ανθρώπινους και στη 

θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα η ρύπανση της θάλασσας από χημικά.Επίδραση του ει¬ 
δικού βάρους και της διαλυτότητας.Κίνδυνοι από το μετατοπιζόμενο νέφος αερίων. 
Επίδραση της τάσης ατμών και των ατμοσφαιρικών συνθηκών. 

4. Κίνδυνοι χημικών αντιδράσεων.Αυτοαντίδραση.Πολυμερισμός.Επιδράσεις της θερμο¬ 
κρασίας :Εέυες ύλες σαν καταλύτεςΐΑντιδράσεις τού φορτίου με το νερά,τον αέρα 
καί διάφορα άλλα χημικά. 

5. Κίνδυνοι διάβρωσης.Βλάβες στον άνθρωπο.Προσβολή των υλικών κατασκευής των 
δεξάμενάν.Επιδράσεις της περιεκτικότητας του φορτίου Οε διαφορετικές ουσίες. 
Δημιουργία υδρογόνου. 

Ε |Γ Έλετϊος κινδύνων 

1. Αδρανσκοίηση των, δεξαμενών.Συστήματα αδρανούς αερίου ή αζώτου.Γενικές αρχές 
συστημάτων αδρανούς αερίου και αζώτου.Γεννήτριες αδρανούς αερίου.Σύνθεση 
αδρανούς αερίου.Γενική περιγραφή συστήματος αδρανούς αερίου.Μόνιμοι και φορη¬ 
τοί .μετρητές οξυγόνου.Χειρισμοί συστήματος αδρανούς αερίου. 

2. Έλετρ(θς της ατμόσφαιρας των δεξαμενών χωρίς τη χρησιμοποίηση συστημάτων αδρα¬ 

νούς αερίου ή αζώτου. 

- Αρχές των διαθεσίμων μεθόδων . 

«· Απαιτούμενοι ανιχνευτές αερίων για το έλεγχο και καταγραφή της ατμόσφαιρας 
των δεξιηιενών. 

3. Μέσα για την απομάκρυνση της υγρασίας. 

4. Μέτρα προς αποφυγή δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. 

5. Κατάκλυση της δεξαμενής,που περιέχει χημικά,'με νερό,για την απομόνωσή της 
από τον αέρα. 

6. Συμβιβασιμότητα μεταξό των χημικών προϊόντων. 

Διαχωρισμός ασυμβίβαστων χημικόν για αποφθγή χημικής αντίδρασης. 

7. Η σπουδαιότητα της συμβιβσσιμότητας των -υλικών κατασκευής των δεξαμενών με τα 
διάφορα χημικά προϊόντα,για την αποφυγή διάβρωσης.Χρησιμοποίηση ειδικών ανα- 
σχετικών διάβρωσης. 

0. Πολυμερισμός.Ανάσχεση πολυμερισμοό με. ειδικά ανασχετικά(ΙΝΗΙΘΙΤ0Κ5) 

ΣΤΈξοπλΐσμόε ασφάλειας και προστασία του προσωπικού. 

1. Λειτουργία και ρύθμιση των οργάνων μέτρησης της ευφλεκτικότητας και του οξυγόνου. 

2. Ατομικός εξοπλισμός ασφάλειας.Προστατευτικές στολές και εξοπλισμός τους. 
Αναπνευστικές συσκευές, εγκεκριμένου τύπου.Αναπνευστικές συσκευές διαφυγής. 
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Εξοπλισμός διάσωσης και, αναζοωγδνησης. 

3. Εξοπλισμός καταπολέμησης της φωτιάς. 

Ζ^ανονισμοί ασφάλειας καί χόδικες ασφαλούς πρακτικής 

1. Εξοικείωση με τον χόδικα του ΙΜΟ για την κατασκευή κι εξοπλισμό των πλοίων 
μεταφοράς χημικόν προϊόντων. 

2. Τοπικοί,εθνικοί και διεθνείς κόδικες και κανονισμοί.Κανονισμοί ρύπανσης. 

Οδηγός ασφάλειας πλοίων μεταφορίς χημικόν του Α.Ε <1.0.5.). 

Η^Υεδίαση και εξοπλισμός δεξαμενόπλοιων μεταφορίς χημικόν προϊόντων 

1. Συνοπτική περιγραφή ενός δεξαμενόπλοιου μεταφορίς χημικών προϊόντων. 

2. Σωληνόσεΐς-,αντλίες,κατασκευή δεξαμενόν,επιχρίσματα δεξαμενόν,έλεγχος 
υπερχείλησης. 

3. Τύποι αντλιόν φορτίου και η χρησιμοποιήση τους για εκφδρτωση διαφόρων τόπων . 
φορτίου. 

.4. Συστήματα πλύσης των άεξαμενόν και απαλλαγής τους από τα επικίνδυνα 
αέρια (ΕΑ5 ΓΚΕΕ). 

5. Εξαερισμός δεξαιιενόν φορτίου και εξαερισμός χόρων ενδιαίτησης. 

6. Αεροφρβκτες 

7. Διίφορα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης της στίβμης ^ου φορτίου, 
θ. Συστήματα ελέγχου της θερμοκρασίας των δεξαμενών. 

9. Συντελεστές ασφαλείας των ηλεκτρικόν συστημάτων. 

8* Επιτειοισιακή πρακτική σ Γ όλεε τις φάσεις εκμετάλλευσης του ΑI8 
μεταφορίς ΥΠίικόν. 

1* Υπολογισμός φορτίου. 

2. Προγραμματισμός φόρτωοης και εκφόρτωσης 

3. διίφορα σχέδια φόρτωσης χημικόν ασυμβίβαστων μεταξύ τους ή και ασυμβίβαστων 
με το επίχρισμα των δεξαμενόν. 

4. διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης 

5. Κατίλογοι ελέγχου ασφάλειας 

6. Χρησιμοποίηση του εξοπλισμοί ελέγχου και καταγραφής. 

7. Πλίση των δεξαμενόν(σωστή χρήση των μέσων απορρόφησης και αφόγρανσης και 
των χημικόν μέσων καθαρισμού). 

8. Διατήρηση των δεξαμενόν αδρανοποιημένων. 

9. έλεγχος για την είσοδο σε αντλιοστίσια και ίλλους χλειστοδς χδρους. 

10. Χρησιμοποίηση του εξοπλισμοί ανίχνευσης και ασφίλειας. 

11. Απόρριψη ακαδαρσιόν και απσπλυμίτων. 

12. θέρμανση και ψύξη φορτίου 

13. Δειγματοληψία και έλεγχος φορτίου. 

I* Συντήρηση και επισκευές · 

Προφυλίξεις που πρέπει να λαμβίνονται πριν και στη διίρκεια εργασιόν επισκευής 
και συντήρησης συστημίτων όντλησης,σωληνόσεων ηλεκτρικόν εγκαταστόσεων και 
συστημίτων ελέγχου. 

ΙΑ* Αντιμετώπιση εκτίκτων ανογκόν. 

1. Σχέδιο έκτακτης,ανίγκης 

2. Γ Αμεση διακοπή των χειρισμόν φορτοεκφόρτωσης. 

3. Σύνδεσμος μεταξί πλοίου-ξηρίς και μεταξύ πλοίων. 

4. Ενέργειες σε περίπτωση ανωμαλίας στους χειρισμοξυ φορτίου. 

5. Καταπολέμηση "της φωτιές στα δ|3 μεταφορίς χημικόν. 

6. Ενέργειες σε περίπτωση έκρηξης 

7. Ενέργειες σε περίπτωση σύγκρουσης,προσίραξης ή διαρροής φορτίου, 
θ. Διαδικασίες παροχής πρότων βοηθειίν. 

9. Χρησιμοποίηση του εξοπλισμοί αναζσϊ»γδνησης'και απολύμανσης 

10. Χρησιμοποίηση των αναπνευστικόν σνσκευόν.' 

11. Αιίσωση από κλειστούς χόρους. 

12. Ενέργειες σε περίπτωση χημικής αντίδρασης ή'πολυμεριομοϊ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η«~ 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙ0Φ0Ρ2Ν 

Διίρκεια σπουδόνι 10·εργίσιμες ημέρες 

Προϋποθέσεις εγγραφής: 6 μήνες θαλέσσια υπηρεσία σε δεξαμενόπλοιο οποιουδήποτε 
είδους. 

Αριθσαός σπουδάστόν: Ανότατο όριο 20 σε κάθε.τάξη. 

Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιόν: Μέχρι 6. Σπουδαστής που θα απουσιίσει 
περισσότερες από 6 διδακτικές όρες υπσχρεόνεται σ^επαναφοίτηση. 

Εξετίσεις: Γραπτές διίρκειας 60 λεπτόν.-Δίνονται 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιτυχημένος θεωρείατι ο σπουδαστής που 8 ί απαντήσει *σωστέ σε 28 τουλίχιστόν ερωτή¬ 
σεις. Σε περίπτωση αποτυχίας ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να επαναφοιτήσει. 

Τόπος Υοοητοίμενου πιστοποιητικοί: • Γ 0πως το συνημμένο στο παρίρτημα . υπόδειγμα 

κατίλληλα συμπληρωμένο. 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

Α Φυσικές Ιδιότητες και ταρακτηριστικί υγροποιημένων αερίων και των ατμόν τους. 

I. Υγρή κατάσταση.Ιξόδες πυκνότητα και σχετική πυκνότητα,ειδικό βέρος.Σχέση 
θερμοκρασίας και ειδικοί βέρους,συντελεστής διαστολής.Πτητιχ6τητα-Τίση κο¬ 
ρεσμένων ατμόν.Σχέση τίσης κορεσμένων ατμόν και Θερμοκρασίας.Σημεία βρασμοδ- 
επίδραση της πίεσης στο σημείο βαρσμοό.Τίση ατμόν κατί ΠΕΗ).Χρησιμότητα της. 
Λανθίνουσα θερμότητα και εξάτμιση.Κρίσιμη θερμοκρασία. 


2. Αέρια κατί στάση.Πυκνότητα και σχετική πυκνότητα αερίων.Τρόπος και μονίδες 

πίεσης.Νόμοι των ιδανικόν αερίων.Νόμος των μερικόν πιέσεων(Νόμος 
του ΟΑίΤ0Ν)και συνέπειές του.Διάχυση και ανίμιξη των αερίων.Συμπίεση αερίων. 
Υγροποίηση αερίων.Σημείο δρόσου.Τάξη αερίων.Συμβιβασιμότητα αερίων.Κατανόηση 
του ρόπου παροχής πληροφοριδν σε πίνακες και διαγράμματα.Σχετικοί υπολογισμοί. 
Επεξήγηση των διαγραμμάτων ΗΧΙΙΕΒ. 

3. Ευφλεκτικότητα.Η φωτιά σαν χημική αντίδραση.Τρίγωνο της φωΤιίς.Ανίτερο και 
κατότερο όριο ευφλεκτικότητας.Εύφλεκτο μίγμα.Σημείο ανίφλεξης.Πρακτική όημασία 
^ σχάσης σημείου ανίφλεξης και ορίων ευφλεκιτκότητας.Ταχότητα μετάδοσης της 
φλόγας. 

-Πρακτική σημασία της.Φαινόμενο της έκρηξης. 

4. Ροή των υγρόν.Επεξήγηση των εννοιόν πίεση,κενό,αναρρόφηση,ροή και στήλη.. 

Νόμος του ΒΕΒΝΙίΙΙ.1. Υδραυλική αφόρα.Πσρίγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα 
της υδραυλικής σφύρας.Μέγίστη επιτρεπόμενη ταχύτητα φόρτωσης για την αποφυγή 
ζημιάν από ξαφνική διακοπή της ροής. 

Β Γ Χημικές ιδιότητες των υγροποιημένων αερίων και των ατμόν τους . 

1. Στοιχεία.'Ατομο.Δομή του ατόμου.Ατομικό βέρος.Περιοδικό σύστημα των 

στοιχείων. ν 

2. Χημικές ενέσεις.Μόρια.Χημικοί δεσμοί-σθίνος.Μοριακό βίρος-γραμμομόριο. 

3. Χημικές αντιδράσεις.Πολυμερισμός.Καταλίτες.Ανασχετικί χημικόν αντιδράσεων 
(ΙΝΗΙΒΙΤ0Κ5).Αρχματικές ουσίες(νθυΗΙ5ΕΒ5).Ενδ6θερμη και εξίθερμη αντίδραση 
Οξείδωση. 

4. Οργανική χημεία. ’Άκυκλου κορεσμένοι υδρογονίνθρακες(Αλκίνια). 

•Άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες-Με διπλό δεσμό(Αλκένια)-Με τριπλό 

δεσμό(Αλκαδιένιο).Αρωματικοί υδρογονθρίνθρακες. 

5. Διαλύματα και ιδιότητες τους.Διαλυτότητα των αερίων στα υγρί.Αναμικτικότητα 
μεταξύ υγρόν και επίδραση της αλλαγής θερμοκρασίας.Πυκνότητα διαλυμάτων 
.και εξίρτιση της από τη Θερμοκρασία και τη περιεκτικότητα σε διαλυμένες 

ουσίες.Επίδράση των διαλυμένων ουάιόν στα σημεία τήξης και βρασμού του 
διαλύματος.^Ενυδρες ουσίες(ΗΥΟΡΑΤΕ5).σχηματισμός και διάλυση.Υγροσκοπικότητα. 
Αφαίρεση της υγρασίας από την ατμόσφαιρα των δεξαμενόν. 

6. Υγροποιημένα αέρια που. μεταφέρονται σε ογραεριοφ^ρα πλοία. 

Γ^Κίνδυνοι υγείας. 

1. Τοξικότητα.Τρόποι με τους οποίους τα υγροποιημένα αέρια και οι ατμοί τους 
μπορεί να είναι τοξικί.Τοξικές ιδιότητες των αυσσχετικόν χημικής αντίδρασης 
(ΟΗΕΗΙΟΑί ΚΕΑ0ΤΙ0Ν ΙΝΗΙΒΙΤ0Ρ5)και των προϊόντων καύσης κατασκευαστικόν υλικόν 
και μεταφερομένων υγροποιημένων αερίων.Οξείες και χρόνιες επιδράσεις της τοξι> 
κότητας*Δηλητήρια,που επηρεάζουν τον ανθρόπινο οργανίσμό.Ερεθιστικί.Επεξήγηση 
της έννοιας του ασφαλούς ορίου τοξικότητας (Τίν). 

2. Κίνδυνοι από επαφή.Κρυογονιχές και τοξιχές επιδράσεις στην επιδερμίδα. 

Ει απνοή.Κ ατ έποση. 

3. ,Γ Ελλειφη οξυγόνου. 

4. ΑΦοήθειες και χορήγηση αντίδοτων.Ιατρικός οδηγός Α^Βοηθειίν του ΙΜ0 
για χρήση σε ατυχήματα από επικίνδυνα εμπορεόματα. 

Δ Γ Κίνδυνοι ανάφλεξης και έκρηξης 

1. Ατμόσφαιρα δεξαμενόν φορτίου,διαχοριστικόν φρεατίων ασφίλειαςίΣΟΡΤΕΚΟΑΜδ), 
διαμερισμάτων των συμπιεστόν,κεν^ν χόρων(νθΠ) 5ΡΑ0Ε5)και άλλων κλειστόν 
χόρων.Δυνατότητα δημιουργίας εύφλεκτης ατμόσφαιρας στο κατάστρωμα και στη 
περιοχή εγκαταστάσεων ξηρίς σε περίπτωση διαφυγής φορτίου. 

2. Πηγές ανίφλεξης και αντίστοιχα μέτρα ασφάλειας.Ακάλυπτες φωτιές(κάπνισμα, 
σπίρτα,αναπτήρες κλπ).Περιορισμοί μαγειρίου.Κίνδυνοι από τα χαρακτηριζόμενα 
ως μη σπινθηροβόλα εργαλεία.Αλουμίνιο.Μαγνήσιο.Ανίδια καθοδικής προστασίας 
δεξαμενόν. Γ Αμμος αμμοβολής.Ατομικές ηλεκτρικές συσκευές όπως ραδιόφωναίτρανζί¬ 
στορ), φακοί,υπολογιστές κλπ.Ηλεκτρικές συσκευές,ελέυθερα ηλεκτρικά καλόδια. 
Αυτόματη καύση.Σημασία της τάξης και της καθαριότητας.Αυτανάφλεξη.Θερμοκρασία 
αυτανάφλεξης.Εμπειρική- σχέση σημείου ανάφλεξης και Θερμοκρασίας αυτανάφλεξης- 
Πρακτική σημασία της.Κίνδυνοι από Θερμές επιφάνειες.Στατικός ηλεκτρισμός-Γενι- 
κές αρχές.Καθοδική προστασία πλοίου και προβλήτας.Ηλεκτρικά ρεύματα μεταξύ 
πλοίου και ξηρίς και μεταξύ δύο πλοίων.Η Πρακτική της ηλεκτρικής σύνδεσης πλοίου 
και ξηράς.Μονωτική φλάντζα.Ηλεκτρικές Θύελλες(αμμοθύελλες,κεραυνοί)Κίνδυυοι 
ηλεκτρικής εκκένωσης από ελικόπτερο. 

Ε^Χόροι φορτίου. 

Αρχές συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των αερίων σε υγρή 
κατάσταση.Τύποι δεξαμενοπλοίων υγραεριοφύρων-Εξέλιξη και περιοχές απασχόλη¬ 
σής τους.Κατασκευή δεξαμενόν-Σχήμα,υλικά,επιχρίσματα και μόνωση."Συμβιβασιμό- 
τητα” των υλικόν κατασκευής συμπεριλαμβανομένων τ>& δεξαμενόν φορτίου,σωληνώ¬ 
σεων, επιστομίων και αντλιόν,Κανόνες κατασκευής και επιθεωρήσεις. 

ΣΤ^Κανόνιομοί και Κόδικες Ασφαλούς πρακτικής 

Εκοιχείωση με τους Κόδιχες ΙΜ0 για την κατασκευή και τον εξοπλισμό υγραεριο- 
φόρων.Εξασφάλιση ευστάθειας.Δυνατότητες επιβίωσης.Πιστοποιητικό καταλληλότητας 
(εεκΤΙΓΙΟΑΤΕ 0Τ ΓΗΝΕ$5).Τοπικοί,Εθνικοί και Διεθνείς Κανονισμοί.Οδηγός ασφά¬ 
λειας δεξαμενόπλοιων(υγροποιημένων αερίωνΗου Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου 
(1.0.5.).Οδηγός χειριομόν ελικοπτέρου|πλοίου του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρί- 
ου(1.0.5.).Κανονισμοί λιμανιού|εγκατάστασης ξηρίς(πλοίου. 

Ζ^Σύατημα χειρισιιού σορτίου 

1. Περιγραφή και γενική Διάταξη δεξαμενοπλοίων υγραεριοφάρων.Δεξαμενές φορτίου. 

Κενοί χάροι (νΟΙΟ 5ΡΑ0Ε5).ΔΪαχωριστικά φρεάτια ασφάλε ι ας (Ε0ΓΡΕΡ0ΑΝ5). Διαμερί¬ 
σματα συμπιεστόν. Διαμερίσματα κινητήρων-Θάλαμος ελέγχου φορτίου(0ΑΗ00 εΟΝΤΡΟί. 
Η00Η).Αερισμός των θαλάμων ελέγχου φορτίου και διατάξεις αεροφρακτόν(ΑΙΒ-100Κ5). 
Καθορισμός επικίνδυνων περιοχόν.Τόποι εγκεκριμένων ασφαλίν ηλεκτρικόν εξοπλισμόν 
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Προϋποθέσεις, έγκρισης.Ειδική ανοφορδ στις καταδυόμενες ηλεκτρικές αντλίες φορ¬ 
τίου.Ουσιαστικέ ασφαλείς,φλογοστεγείς ακι εξειδικευμίνοι εξοπλισμοί ασφάλειας. 

2. Κύριοι τύποι αντλιύν φορτίου(ΟΕΕΡ«ίί Ρ0ΜΡ5 και ακταδυίμενες). 

Ενυσχυτική αντλία.Διατάξεις δντλησης.Συστήματα σ«ληνίσε«ν και επιστομίων. 

Συνδέσεις διαστολής|συστολής(αλισβείνουσες).Φίλτρα και τρυπητδ αναρρόφησης. 

Δικτυωχβ φλόγας (ΠΑΜΕ 50βΕΕΝ5).επενεργητές(ΑετυΑΤ0Ρ5).Συστήαμτα αερισμού. 

Εξατμιστές (νΑΡ0ΡΙ5ΕΗ5) .Θερμαντήρες.Συστήματα απόψυξης. 

3, Επανυγροποίηση κσί έλεγχος ατμοποίησης (Θ0Γΐ_ -ΟΓΓ ΟϋΝΤΚυΐ). 
Συστήματα επονυγροποίησης(απαιτήσεις εγκατάστασης,λειτουργίπς 
της εγκατάστασης, βοηθητική λειτουργία του συστήματος ΓΗΕΟΝ 22). 
Κύκλοι επονυγροποίηση αερίων (άμεσα συστήματα-απλής βαθμίδας 
και διαδοχικού τύπου (ΟΑδΕΑΟΕ)- έμμεσα συστήματα). Λειτουργία 
εγκατάστασης επονυγροποίησης.-Αντλίες ατμού, συμπιεστές, ανακου¬ 
φιστικές συσκευές και συμπικνωτές. Ατμοποίηση υγροποιημένου 

φυσ. αερίου (ΙΝΟ). Χρησιμοποίηση ατμοποιημένων αερίων σαν καύσιμη 
ύλη λεβήτων και σχετικές συσκευές ασφαλείας. 

4.Συστήματα αδρανούς αερίου. Αδρανή αέρια,δίκτυα σωληνώσεων και συ¬ 
νήθεις συσκευές που χρησιμοποιούνται. .Συστήματα παραγωγής, απο¬ 
θήκευσης και διανομής. Μονάδες καθαρισμού και εξοπλισμός αποξή¬ 
ρανσης. Λειτουργία, συντήρηση και έλεγχος του συστήμοτος. 

5. Οργανα .Συστήματα μέτρησης της στάθμης του φορτίου(με πλωτήρες 
μετρητές διαφοράς πίεσης, σωλήνες μόνιμους και ολισθαίνοντες 
συσκευές φυσαλλίδων αζώτου (ΝΙΤΡΟβΕΝ ΒυΒΒΕΕΗ ), υπερηχητικοί 
η ραδιενεργοί μετρητές ). Συστήματα συναγερμού στάθμης φορτίου 
και αυτόματου σταματήματος. Συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας 
και πίεσης .Ανιχνευτές αερίων. Συστήματα ελέγχου διοξειδίου του 
άνθρακας (00 2 ). 

^Η^Ετη σ^ακΐ]_Π2ακτ^κίί_σ* όλες_τ^ς_ιράσε^ς_εκρετάλευσΓ35_του β υγραε - 
ριομόρου. 

I. Προετοιμασίες και ασφαλέις διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης. 
Προσχεδίαση .Επικοινωνία στο πλοίο. Κατάλληλη επίβλεψη του προ¬ 
σωπικού. Κατάλογοι έλέγχου ασφαλείας. Διατήρηση του φορτίου 
σε υγρή κατάσταση στη διάρκεια του ταξειδιού και στο λιμάνι. 
Διατήρηση στις δεξαμενές καταλλήλων συνθηκών για τη φόρτωση του 
επόμενου φορτίου κατά τη διάρκεια του ταξειδιού με 

έρμα. Διαχωρισμός φορτίων. Αλλαγή φορτίων.Δειγματοληψία φορτίου. 
Πλύσιμο δεξαμενών. Συστήματα αύξησης και μείωσης της θερμοκρασίας 
των δεξαμενών φορτίου (υΑΗΜ 1)Ρ και 0001. 00ΐι/Ν 5Υ5ΤΕΜ5) . Αύξηση της 
θερμοκρασίας (ϋΑΗΠ 0Ρ) των δεξαμενών και διαδικασίες απαλλαγής 
των δεξαμενών απο τα επικίνδυνα αέρια . Εκκαθάριση και αδρανοποίηση. 
Διαδικασίες μείωσης της θερμοκρασίας του συστήματος απαλλαγής 
απο τα επικίνδυνα αέρια. Ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας. Ερματισμός 
και αφερματισμός. 

2. Ακολουθούμενη πρακτική ασφάλειας όταν το πλοίο βρίσκεται σε εγκα- 
τάσταση ξηράς. Προσχεδίαση χειρισμών φορτίου. Πληροφορίες πριν 
την άφιξη του πλοίου. Άφιξη και αναχώρηση απο το λιμάνι. Πρόσ- 
δεση. Συστήματα μετάγγισης. Κατάλογοι ελέγχου ασφάλειας. Σύν¬ 
δεσμος μεταξύ πλοίου / ξηράς. Επικοινωνίες. Χειρισμοί φορτίου. 
Αποφυγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας, και έλεγχος διαφυγής ατμών. 

3. Μετάγγιση μεταξύ πλοίων. Οδηγός μετάγγισής (υγροποιημένων αερίων) 
μεταξύ πλοίων τΟυ Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου.Επικοίνωνίο 
μεταξύ πλοίων. 

Θ Ασφαλής πρακτική 

1. Ασφαλής, πρακτ ι κή.Πίνακες προειδοποίησης κινδύνου. Πίνακες παροχής 
στοιχείων ποα αφορούν το φορτίο. Μέτρα που πσίρνονται για την εισο 
δο σε κλειστούς χώρους. Μέτρο που παίρνονται πριν και στη διά¬ 
ρκεια επισκευής και συντήρησης των συστημάτων φορτίου και ελέγχου 
ασφάλειας. Επιθεώρηση για εντοπισμό τυχόν "παγωμένων σημείων " 

(0)10 5Ρ0Τ5). Επίβλεψη προσωπικού κατό την εκτέλεση χειρισμών που 
περικλώουν κινδύνους. 

2. Λειτουργία, ρύθμιση και χρήση των μόνιμων ι φορητών οργάνων 
μέτρησης αερίων φορτίου κα» οξυγόνου. 

3. Εξοπλισμός ασφάλειας προσωπικού . Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή 
και αναπνευστική συσκευή με σωλήνα (ΑΙΡΕΙΝΕ Β.Α). -Περιγραφή 

και χρήση. Αναπνευστική συσκευή διαφυγής.-Περί γραφή και χρήση. 
Αναπνευστική συσκευή φίλτρου και μέτρα που πρέπει να πέρνον- 
ται κατά τη χρήση της. Συσκευή παροχής οξυγόνου για αναζωογόνηση. 
Περιγραφή και χρήση.Εξοπλισμός διάσωσης. Προστατευτικά ρού¬ 
χα και εξαρτήματα. 

4. Εξοπλισμός κατάσβεσης πυρκαιάς. Περιγραφή φορητών συσκευών και 
μόνιμων εγκαταστάσεων κατάσβεσης πυρκαιάς στο πλοίο και στον 
προβλήτα. 

5. Τύποι εγκεκριμένων ηλεκτρικών εξοπλισμών ασφαλείας. Προϋποθέσεις 
έγκρισης. 

5125105 · 

1. Προσχεδίαση -σκοπός και λογοι που την επιβάλλουν. 

2. οργάνωση. Κέντρο διεύθυνσης επιχειρήσεων. Ομοχειρία αντιμετώπι¬ 
σης έκτακτης ανάγκης στο κατάστρωμα. Εφεδρική ομοχειρία αντιμετώ- : ' 
πισης "έκτακτης ανάγκης στο κατάστρωμα. Ομοχειρία αντιμετώπι¬ 


σης* έκτακτης ανάγκης στο μηχανοστάσιο. 

3. Πρώτες ενέργειες.Γενικός συναγερμός. Έλεγχος πληρώματος.Σημεία συγ¬ 
κέντρωσης .Σχέδια και διαδικασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

ανογκων. 

4 . Έκτακτη ανάγκη διακοπής χειρισμών φορτίου. Κλείσιμο των επιστομίων φο¬ 

ρτίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κίνδυνοι απο τη δημιουργία υδραυ¬ 
λικής σφυράς στις σωληνώσεις. Βλάβη των συστημάτων εργασιών εργασιών 
φορτίου. Πυρκαιά. Σύγκρουση. Προσόρσξη. Εκβολή φορτίου. Διαρροή νερού 
σε διαφόρους χώρους του πλοίου ή τους κενούς χώρους. "Παγωμένα ση¬ 
μεία" (θϋΕΟ 5Ρ0Τ5^ Διαρροή φορτίυυ μέσα στις δεξαμενές ή τους κε¬ 
νούς χώρους (υυΐΟ 3ΡΑ0Ε5). Επικίνδυνη συγκέντρωση ταξικών η εύφλεκ- 
κτων αερίων στο πλοίο. 

5. Ατύχημα σε μέλος η μέλη του πληρώματος. Πρώτες βοήθειες και αναζωο¬ 
γόνηση Τεχνικές διάσωσης. 

6. Κατάσβεση πυρκαιάς σε υγραεριοφόρα. Εξειδικευμένες μέθοδοι κατασβε- 
σεως πυρκαιάς στα υγραεριοφόρα και στη γύρω περιοχή τους. 

7. Συντονισμός με τη ξηρά. Προσυμφωνίο τρόπων επικοινωνίας και σημάτων. 
Προσυνεννόηση για τη συντονισμένη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, 
ΰάκελλος πληροφοριών γιο χρήση της πυροσβεστικής υπηρεσία. 

I Α Απθ(ρυγή_ρύπανσΐ]ζ_τ2ς^θάλασσσ5 

Επιπτώσεις που έχει στους ανθρώπους και ατη θαλάσσιο πανίδα και χλωρίδα 
η ρύπανση της θάλασσας απο τα μεταφερόμενα φαρτία.Επίδραση της διαλυ¬ 
τότητας και του ειδικού βάρους του φορτίου στη ρύπανση που προκα- 
λεί.Κίνδυνοι απο παρασυρόμενσ νέφος αερίων. Εκβολή κρυογονων υγρών. 
Εθνικοί, Διεθνείς και τοπικοί κανονισμοί. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Θ 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΜΕ ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

6ΐί£!ί5ϋ«22225ί?21 3 εργάσιμος ημέρες· 

. 5β2?!Ι22£5ϋ5- ι ϊϊβ22ί2Ι Ϊ2 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε πετρελαιοφόρο δεξαμενό¬ 
πλοιο. Δίπλωμα πλοιάρχου οποιοσδήποτε τάξης· Το τμήμα αυτό μκοροόν να παρα¬ 
κολουθήσουν και μηχανικοί σαν ακροατές. 

Ανώτατο όριο 20 σε κάθε τάξη. 

Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών* Μέχρι 2. Σπουδαστής που θ'απουσιάσει περισ¬ 
σότερες από 2 διδακτικές ώρες υποχρεώνεται σ’εκαναφοίτηση. 

Εξετάσεις* Γραπτές διάρκειας 50 λεπτών· Δίνονται 20 ερωτήσεις πολλαπλής επι¬ 
λογής. Επιτυχημένος θεωρείται ο σπουδαστής που θ'απαντήσει σωστά σε 14 τουλά¬ 
χιστον ερωτήσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να 
επαναφοιτήσει· 

?1?£2£..Χ2βΐ)Χ22β2222·-?22Ι2? ΪΟ , ι Τ ί ^ κο1 * > Όπως το συνημμένο υπόδειγμα κατάλληλα 
συμπληρωμένο. Το πιστοποιητικό αυτό δεν χορηγείται σε μηχανικοός. 

ΔΙΑΑΚΤΚΑΤΑΗ 

1. Τα χαρακτηριστικά που έχει το αργό πετρέλαιο σαν υγρό καθαρισμοό και οι δια¬ 
φορές του από το νερό. Λόγοι χρησιμοποίησης του συστήματος 0.0.Μ* Προέλευση 
του αργούςπετρελαίου. Τόποι κατάλληλοι και ακατάλληλοι για την εκτέλεση 
0.0.Τ· Ικανότητα του αργοί πετρελαίου να διαλόει τα κηρώδη κατάλοιπα που 
αποχωρίσθηκαν από το φορτίο στη διάρκεια του ταξειδιοό. Πλεονεκτήματα της 
μεθόδου 0·0.¥. Μείωση του ρυθμοό διάβρωσης των ελασμάτων. Μείωση συσσώρευ- 

, σης καταλοίπων στους μιξοός, στα ελάσματα και στον πυθμένα των δεξαμενών. 
Μείωση χρόνου καθαρισμοό στο ταξείδι και πριν από το δεξαμενιομό. Αποφυγή 
απόρριψης υπερβολικών ποσοτήτων πετρελαίου. Μείωση της ποσότητας των συλλε- 
γομένων καταλοίπων. Μειονεκτήματα της μεθόδου 0.0«V. Αόξηση του χρόνου πα¬ 
ραμονής του πλοίου στο λιμάνι εκφόρτωσης και αόξηση του φόρτου εργασίας σ* 
αυτό. 

2. Τρόποι κλίσης των δεξαμενών. Μονοσταδιακή πλύση (811*315 8ΤΑ0Η ΜΕΤΗΟΠ), Τό¬ 
ποι μηχανημάτων κλόσης. Κατάσταση της δεξαμενής πριν από την έναρξη της 
πλύσης. Απαιτήσεις συνεχούς αποστράγγισης. Χρονική διάρκεια πλύσης και συ¬ 
ντελεστές που την επηρεάζουν. Τρόποι ελέγχου λειτουργίας των μηχανημάτων 
πλάσης. Μέθοδος χρησιμοποίησης πολυσταδιακής κλόσης (ΜΟΙ,ΤΙ 8ΤΑ0Ε ΜΕΤΗΟΠ). 
Χρονική διάρκεια του καθαρισμού. Τρόπος πλάσης με πρόγραμμα*ιζάμενα και μη 
προγραμματιζόμενα μηχανήματα πλάσης. Πλάση πάνω τμήματος της δεξαμενής. 

Πλάση πυθμένα. Κατάσταση της δεξαμενής. Έναρξη αποστράγγισης. Έλεγχος 
λειτουργίας μηχανημάτων πλάσης. 

5. Διαγωγή (ΤΚΙΜ). Σπουδαιότητα της διαγωγής του πλοίου για τη καλή αποστράγ¬ 
γιση. 

4· Συστήματα παροχής του χρησιμοποιθυμένου για την πλάση αργοό πετρελαίου. 
α· Βχμάστευση. Έναρξη, προϋποθέσεις. Σημεία εκμάστευσης. Τρόποι εξασφάλισης 
της επιθυμητής πίεσης. 

β· Χρησιμοποίηση αντλίας φορτίου χωρίς ανακύκλωση. Έναρξη, προϋποθέσεις. 
Διατήρηση επιθυμητής πίεσης. Αόξηση του χρόνου εκφόρτωσης, τρόποι αντιμε¬ 
τώπισής της. Λειτουργία εκχυτήρων (τζίφαριών) ή αντλιών για την εφαρμογή 
του συστήματος. 

γ. Χρησιμοποίηση αντλίας φορτίου με ανακύκλωση. Έναρξη, προϋποθέσεις. Προφυ¬ 
λάξεις, αποφυγή δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. Λειτουργία εκχυτήρων ή 
αντλιών για την εφαρμογή του συστήματος. 

5. Χρησιμοποίηση του Ο.Ο.Ν. για καθαρισμούς μεταξύ λιμανιών εκφόρτωσης. Προϋ¬ 
ποθέσεις. Προφυλάξεις. Τρόποι εφαρμογής. Μέτρα αποφυγής ρύπανσης. Έλεγχος 
των δεξαμενών καταλοίπων. 








ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)) 


α 

6. Σειρά πλάσης των δεζαμενάν. Ανάλυση της σειράς πλάσης των δεξαμενάν. Δεζα- 
μενίς άρματος απάπλον. Δεζαμενάς άρματος κατάπλου. Αάγοι «ον επιβάλλουν την 
σειρά πλάσης. Ποιά άρμα «εωρεάται ακάβαρτο. Ορισμάς τον καβάροά άρματος 
σάμψωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που ισχάουν. Χρονικά διαστήματα, που πρά- 
πει να πλάνόνται οι δείαμενάς για την αποςιυγά συσοιίρευοης καταλοίπων, (π>- 
θεώρηση των δεξαμενών που πλύθηκαν εν πλώ, 

7. Ανάλυση των απαιτήσεων των Διεθνών συμβάσεων που ισχίουν και λοιπών σχετι¬ 
κών κανονισμών "περί απορρίψεων". 

Θ. Αποφυγή εκβολής υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα κατέ την διέρκεια του ερω¬ 
τισμού στα λιμάνια, Δημιουργία κατάλληλης πίεσης στις δεξαμενές στο τέλος 
της εκφόρτωσης του φορτίου. Τρόπος διοχέτευσης αδρανοός αερίου στις δεξαμε¬ 
νές που δεν ερματίζονται. Αποφυγή ρόπανσης με αέρια υδρογονανθράκων της 
ατμόσφαιρας του λιμανιοί. ^ 

9. Απαραίτητος εξοπλισμός για την εκτέλεση εργασιών 0*0.¥. Εγκατάσταση συστή¬ 
ματος αδρανοός αερίου. Αντλίες εκφόρτωσης. Δίκτυα αποστράγγισης. Δίκτυο 
σωληνώσεων τροφοδοσίας των μηχανημάτων πλόσης. Σύστημα επικοινωνίας. 

10, Σημεία τοποθέτησης των μηχανημάτων πλόσης στις δεξαμενές. Μελέτη & ανάλυση 
του εγχειριδίου λειτουργίας 0.0.¥. Επίδειξη σχέδιου που να δείχνει τις θέ¬ 
σεις των μηχανημάτων πλόσης σε κάθε δεξαμενή. Περιοχές δεξαμενών που δεν 
πλένει το μηχάνημα πλόσης, τρόπος πλόσης τους. 

IX. Μηχανήματα πλόσης των δεξαμενών. Τόποι μηχανημάτων πλόσης (χαρακτηριστικό, 
στοιχεία κατασκευής, όροι λειτουργίας, εγχειρίδια κατασκευαστών, απαιτοό- 
μενη πίεση λειτουργίας τους, χρονική διόρκεια που απαιτείται για να εκτε- 
λεσθεί μια χατό ?€θ μοίρες στροφή κατό το οριζόντιο επίπεδο, μέγιστη γωνία 
κατέ το κόθετο επίπεδο, ταχύτητα περιστροφής,"συντήρηση χόθε τόπου). Μέ¬ 
θοδοι ελέγχου λειτουργίας των μηχανημότωυ πλόσης σύμφωνα με τις διεθνείς 
απαιτήσεις. Περίπτωση ρύθμισης χρόνου και γωνιών. Τρόποι εξέρμωσης των 
μηχανημότων πλύσης και σχετικές προφυλόξεις. Επεξήγηση του όρου μηχανήμα¬ 
τα πλόσης υψηλής παροχής. 

12. Μονέδες κίνησης των μηχανημότων πλύσης. Περιγραφή. Μέσα κίνησης, όέρας ή 
υγρό. Μονέδες κίνησης ενσωματομένες στο μηχάνημα πλόσης, ή φορητές. Αλλα¬ 
γή της θέσης των φορητών μονέδων. Περιορισμός του αριθμού των επιτρεπόμε¬ 
νων αλλαγών. Συστέσεις τον ΙΜΟ σχετικέ με τις αλλαγές, 

13. Τροφοδότηση της γραμμής πλόσης των δεξαμενών με αργό πετρέλαιο. Προϋποθέ¬ 
σεις. Επιθυμητή πίεση. Έλεγχος επιστόμιων του συστήματος. Έλεγχος διαρ¬ 
ροών. Χειρισμοί σε περιπτώσεις, διαρροής. Δοκιμή αντοχής του συστήματος 
στη πίεση πριν από τη λειτουργία του. 

14. Συστήματα αποστρέγγισης. Αντλίες αποστράγγισης. Μειονεκτήματα Δ πλεονεκτή¬ 
ματα. Εκχυτήρες (τζιφέρια). Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Βασικές αρχές 
λειτουργίας εκχυτήρωυ. Γενικέ περί θλιβομέτρων. Αυτο^ξαεροόμενες φυγοκεν¬ 
τρικές αντλίες, χρήση τους για την αποστράγγιση. Δημιουργία κατέλληλης δια¬ 
γωγής. Σόνδεση των κυρίων αντλιών φορτίου με την γραμμή δημιουργίας κενού 
των αντλιών αποστρέγγισης. Προφυλαχτικέ μέτρα για την ασφαλή λε ιτονργία 
των αντλιών. 

Ι5· Μέσα για την μέτρηση του κενού χώρου (ϋΠΠΑϋΒ) των δεξαμενών» Άλλοι τόποι 
μονίμων μετρητών που χρησιμοποιούνται στα Δ/3· Μόνιμοι μηχανικοί μετρητές. 
Λειτουργία, συντήρηση Δ προφυλόξεις στη διάρκεια της πλόσης. Φορητοί με¬ 
τρητές. 

16. Μέσα για την ελέττωση των καταλοίπων. Αποστρέγγιση των δεξαμενών, λόγοι 
που επιβέλλουν την πολλαπλή αποστρέγγιση. Αποστρέγγιση σωληνώσεων πλόσης 
δεξαμενών. Αποστρέγγιση σωληνώσεων φορτίου (καταστρώματος και δεξαμενών). 
Τρόποι διέθεσης των υπολειμμέτων φορτίου. 


17. Ερματισμός και αφερματισμός. Ερματισμός απόπλου, Ερματισμός στην διέρκεια 
της εκφόρτωσης. Λόγοι που επιβέλλουν την ταυτόχρονη εκτέλεση εκφόρτωσης 
και ερματισμοό. Ερματισμός μετέ το τέλος της εκφόρτωσης. Αποφυγή ρύπανσης. 
Ειδική αντλία ερματισμοό & ειδικό δίκτυο. Πλύση με νερό των δεξαμενών 
που έχουν καθαρισθεί με την μέθοδο 0.0«¥· Προετοιμασία. Προφυλόξεις. Χρη¬ 
σιμοποίηση κλειστού κυκλώματος, (ανακύκλωσης) ή ανοικτού κυκλώματος. Εφαρ¬ 
μογή των Κανονισμών περί απορρίψεων. Χρησιμοποίηση των δεξαμενών καταλοί¬ 
πων για τον καθαρισμό. Χρησιμοποίηση μονοσταδιακής κσι πολυσταδιακής δια¬ 
δικασίας πλόσης. Έλεγχος ατμόσφαιρας τής δεξαμενής, Ερματισμός κατέπλου. 
Προφυλόξεις. Επιθεώρηση της χατέστασης των δεξαμενών έρματος κατέπλου. Πε¬ 
ρίπτωση ανεπιτυχούς καθαρισμού. Επανακαθορισμός της δεξαμενής. Απόρριψη 
έρματος κατέπλου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των Κανονισμών*. Μετρητές ελέγ¬ 
χου της διαχωριστικής επιφέυειας πετρελαίου/νεροό. Μόνιμοι & φορητοί. 
Ερμηνεία των σχετικών Κανονισμών των συστέσεων του ΙΜΟ. Απόρριψη έρματος 
απόπλου (αλλαγή έρματος). Εφαρμογή των σχετικών κανονισμών. Προφυλόξεις. 
Διαδικασία. Χρησιμοποίηση ανιχνευτών διαχωριστικής επιφανείας πετρελαίου/ 
νερού. Μεταφορέ αρχικής ποσότητας έρματος στις δεξαμενές καταλοίπων. Έναρ¬ 
ξη αφερματισμοό. Ελέττωση του ρυθμού αφερματισμοό. Έναρξη λειτουργίας 
των αντλιών αποστρέγγισης. Οπτικός έλεγχος της καθαρότητας του απορριπτό- 
μενου έρματος. Διοχέτευση των καταλοίπων έρματος στις δεξαμενές καταλοίπων. 
Χρησιμοποίηση των αντλιών αποστρέγγισης* Μετέγγιση των καταλοίπων του αντλι¬ 
οστασίου στις δεξαμενές καταλοίπων* Τελικός καθαρισμός γραμμών φορτίου. 
Αποστρέγγιση. Άντληση του νερού πλόσης από τις δεξαμενές καθαρού έρματος. 
Χρόνος που απαιτείται για να γίνει φυσικός διαχωρισμός νεροό-πετρελαίου. 
Επίδραση της κατέστασης της θέλασσας. Απόρριψη με χρήση διαχωριστήρα πετρε¬ 
λαίου/νεροό. Τόποι διαχωριστήρων Δ τρόπος λειτουργίας τους. Απόρριψη του 
καθαρού έρματος στο λιμέυι κατέπλου. Τήρηση των Διεθνών Κανονισμών. Διάθε¬ 
ση καταλοίπων. Συγκέντρωση σε ειδικές δεξαμενές. Παρέδοση καταλοίπων στις 
εγκαταστέσεις της στεριές. Φόρτωση φορτίου πένω στα κατέλοιπα, Ανέλυση οδη¬ 
γιών ΙΜΟ Δ ΟΟΙΜΡ. 

18. Βιβλίο πετρελαίου. Τρόπος συμπλήρωσής του. Ειδικές διατέξεις που προβλέπο- 
νται από τις διεθνείς συμβέσεις για τις βιέφορες κατηγορίες πετρελαιοφόρων. 

Ι9· Απαιτοόμενοι έλεγχοι* Πριν από τον κατέπλου. Πριν από την έναρξη λειτουργίας 
του 0.0.*. Μετέ το 0·0.¥. Μετέ τον απόπλου. Διαδικασίες για την εφαρμογή 
των Κανονισμών. Έλεγχοι και μετρήσεις που προβλέπονται από το εγχειρίδιο 
λειτουργίας Δ εξοπλισμού 0.0.¥. Μέτρηση της ποιότητας του αδρανοός «ερίου 
των δεξαμενών. Μέτρηση της περιεκτικότητας πετρελαίου στο έρμα απόπλου. 

20. Εργασίες συντήρησης* Συντήρηση των συσκευών σύμφωνα με τις οδηγίες των κα¬ 
τασκευαστών. Πρόσθετες εργασίες συντήρησης. 

21. Συστήματα σωληνώσεων. Συνηθισμένα συστήματα. Σύστημα ελεύθερης ροής. Μι¬ 
κτό σύστημα. 

22. Χρησιμοποίηση των κυρίων γραμμών εκφόρτωσης για την αποστρέγγιση. 

23. Διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου 00¥ με διαφορετικέ φορτία. Αποφυγή ανέ- 
μιξης φορτίου (ΟΟΓΓΓΑΜΠΙΑΤΙΟΠ) ρ όπου δεν επιτρέπεται. 

24. Διαδικασία εκτέλεσης 0.0.¥. Λεπτομερής περιγραφή εκτέλεσης Ο.Ο.Μ. με 
εκμέστευση κατέ το πρώτο και δεότερο στέδιο. Διαδικασία και διευθέτηση 
των σωληνώσεων κατέ το τελικό στέδιο. Λεπτομερής περιγραφή εκτέλεσης 00¥ 
όταν υπέρχει ειδική αντλία. Ερματισμός απόπλου διαφόρων τόπων πλοίων. 
Ερματισμός δεξαμενών έρματος χρησιμοποιώντας αντλίες και σωληνώσεις, που 
χρησιμοποιήθηκαν κατέ την «κφόρτωση. Ερματισμός δεξαμενών έρματος με ειδι¬ 
κή αντλία και σωλήνωση. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1* 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΒΟΗΘΜΑΤΑ ΥΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΡΑΝΤΑΡ(ΑΒΡΑ) 

.Διάρκεια σπουδών: 18 διδακτικές ώρες. 

Προϋποθέσειε εγγραφής : 

σ) Δίπλωμα πλοιάρχου Α'τάξης ή πτυχίο μετεκπαίδευσης στο Ραντάρ της Δημόσιας 
Σχολής Ηλεκτρονικόν Ναυτικόν Οργάνων ή ισοδύναμης ιδιωτικής σίμωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του Β.Δ. 723|1968. 
β) Επιτυχής εξέταση στην υποτύπωση.Η εξέταση είναι γραπτή διάρκειας 1 ώρας. 
Δίνονται για επίλυση δύο ισοδύναμες ερωτήσεις υποτύπωσης με τουλάχιστον 
3 στόχους η κάθε μια και συνολικής βαθμολογικής αξίας 20 μονάδων.βαθμο¬ 
λογική βάση είναι το 14«'0σοι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν τη βάση μπορούν 
να ζητήσουν επανεξέταση το νωρίτερα 1 εβδομάδα μετά την ημερομηνία της 
εξέτασης,στην οποία απέτυχαν. 

Αριθμός σπουδαστών; Το ανότατο όριο σπουδαστών είναι 12 σε^κάθε τάξη για 
θεωρητική διδασκαλία και 4 ανά συσκευή ΑΚΡΑ για ηρακτιχή εξάσκηση. 

Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών» Μέχρι 2. Σπουδαστής που Θα απουσιάσει πε¬ 
ρισσότερες από 2 ώρες είναι υποχρεωμένος να επαναφοιτήσει. 

Εξετάσεις: Δεν γίνονται. 

Τόπος χορηγούμενου πιστοποιητικοό: 'Οπως το συνημμένο υπόδειγμα κατάλληλα 
συμπληρωμένο/ 

Αντικειμενικός σκοπός : 

Ετο τέλος της «.παίίτυαης οι μειοοιαιδευΜνιες αξιυμαιιχοΕ τφίτκι να μποροδν 
να χρηοιμοαοιοδν αοοχελεοματικί τη συσκευή ΑΒΡΑ σαν αα,αλίς βουτιά ναυσιτιλοϊ- 
ας και αποφυγής συγκροΕσευυ Εχοντας αποκτήσει τις εξής ικανότητες! 

1. Να εφαρμόζουν τις ααστίς διαδικασίες λειτουργίας της συσκευής Ιιαι 
διατήρησης της εικόνας. 

2. Να ααίρνουν και να αναλϋουν τις καρεχδμενες πληροφορίες. 

5 ' Να ενεργοδν με το τρίαο που απαιτεί η ασφαλής εκτίλεση του πλοϋ βασιζβ- 
μενοι στη σαστή ερμηνεία και ανήλυση ταν στοιχείκν που παρίχειτο ΑΒΡΑ. 

Τρόπος εκπαίδευσης ι 

Η διδακτία 6λη 8α διδίσκεται με διαλίξεις,επιδείξεις,και εντατική πρακτική 
εζϊσκήση στον απομιμητή Ραντίρ.Οι ασκήσεις στον απομιμητή πρίπει να ίχουν 
διδρκεια που αντιστοιχεί σε πραγματικίτητα. Μετδ την ίσκηση θα γίνεται ανίλυση 
και συζήτηση των ενεργειίν που Εγιναν στη διίρκειο της. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται στα εξής: 

1. Την ανάγκη να είναι πάντα βλες'οι ενέργειες σύμφωνα με το ΔΚΑΣ και τις 
"Βασικές αρχές και επιχειρησιακές οδηγίες για αξιωματικούς επί κεφαλής 
φυλακής γέφυρας" (ΚΕ50ΕΝΤΙΟΝ I της Δ.Σ. 5Τ0Μ 1978-Εγκύκλιος.Ασφαλείας 
ΥΕΝ Νο 2). 

2. Τους κίνδυνους που συνεπάγεται η υπερβολική εμπιστοσύνη στα στοιχεία 
που παρέχει το ΑΒ(Ά. 

3. Τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του συστήματος και τους παράγοντες 
που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην απόδοση και στην ακρίβειά του. 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

Ακίνδυνοι από υπερβολική εμπιστοσύνη στη συσκευή ΑΒΡΑ(ΑΒΥΡ). 

1. Κατανόηση 6τι το ΑΚΡΑ είναι μόνο βοήθημα ναυσιπλοΐας και ότι οι περιο¬ 
ρισμοί τόσο των δυνατοτήτων του όσο και των οργάνων που το τροφοδοτούν 
με πληροφορίες καθιστοόν την υπερβολική εμπιστοσύνη στο /^ΡΑ επικίνδυνα,ιδιαί¬ 
τερα όταν χρησιμοποιείται για επιτήρηση.Ανάπτυξή των λόγων που -επιβάλουν 
την συμμόρφωση με τις "Βασικές αρχές και επιχειρησιακές οδηγίες για αξιω¬ 
ματικούς επί κεφαλής φυλακής γέφυρας" (ΒΕ50ΕΝΤΙ0Ν I της Δ.Σ. 5Τ0Μ 1978 
Εγκόκλιος Ασφαλείας ΥΕΝ Νο 2). 

ΒΗι κόριοι τόποι συστημάτων ΑΚΡΑ και ο τρόπος παρουσίασης των πλποοφοριόν. 
Περιγραφή ^ων κυρίων τόπων συστημάτων ΑΒΡΑ που χρησιμοποιοόνται.Διάφορα 
χαρακτηριστικά παρουσίασης της εικόνας.Περιπτώσεις στις οποίες χρησιμο¬ 
ποιείται ((εικόνα σταθεροποιημένη ως προς το βυθό και ως προς το νερό,εικό¬ 
να με το βοριά προς τα πάνω,την πορεία προς τα πάνω και τη πλώρη προς τα 
. πάνω, 

Γ |Γ Πρότυπα απόδοσης των ΑΒΡΑ σύμφωνα με τον ΙΜΟ. . 

-Κατανόηση των προτόπων απόδοσης των ΑΒΡΑ σόμφωνα με τον ΙΜΟ,και ιδιαίτερο 
των προτύπων που αφοροόν στην ακρίβεια. 

Δ Παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση και στην ακρίβεια του συστήματος. 

1. Παράμετροι απόδοσης των οργάνων που τροφοδοτοόν το ΑΒΡΑ με στοιχεία- 
στοιχεία «ου παρέχονται από το Ραντάρ,τη πυξίδα και δρομόμετρα.Εέίδρα- 
ση κακής λειτουργίας των .οργάνων αυτών στην ακρίβεια των στοιχείων που 
παρέχει το ΑΒΡΑ. 

2. Επίδραση που έχουν οι περιορισμένες δυνατότητες του Ραντάρ σχετικά με: 
α) την ακρίβεια αποστάσεων και δισπτεόσεων β) την ικανότητα διάκρισης 
κατ'απόσταση και διόπτευση. 

3. Επίδραση που έχει η περιορισμένη ακρίβεια των στοιχείων,που παρέχονται από 
τη πυξίδα και το δρομόμετρο στην ακρίβεια των στοιχείων που δίνει το ΑΒΡΑ. 

4. Συντελεστές που επιδρσόν στην ακρίβεια των ανυσμάτων. 

Ε Γ Ικανάτητες παρακολούθησης στόχων και περιορισμοί. 

1. Κριτήρια επιλογής στόχων για αυτόματη εισδοχή. 

2. Παράγοντες που οδηγοόν στη σωστή επιλογή στόχων για χειροκίνητη εισδοχή. 


3. Επίδραση που έχει στην παρακολούθηση του στόχου η "απώλειά" του και η 
ελάττωση της έντασης της ηχοός του. 

4. Συνθήκες που προχαλοόν "εναλλαγή στόχων" (ΤΑΒΟΑΤ $νίΟΡ)και η επίδραση της 
εναλλαγής στόχων στα παρεχόμενα στοιχεία. 

ΣΤΗαθυστερήσεις επεξεργασίας. 

1. Αναπόφευκτες καθυστερήσεις στην εμφάνιση επεξεργασμένων στοιχείων που οφεί¬ 
λονται στο τρόπο λειτουργίας της συσκευής.Ιδιαίτερα καθυστερήσεις μετά την 
εισδοχή ή επανεισδοχή ή όταν ένας παρακολουθοόμενος στόχος χειρίζει. 

Ζ Προειδοποιητικά σήματα.Χρησιμότητα και περιορισμοί. 

Περιπτώσεις αξιοποίησης των προειδοποιητικών σημάτων του Α^ΡΑ.Χρησιμότητα 
των σημάτων και περιορισμοί στο βαθμό εμπιστοσύνη που παρέχουν.Σωστή 
ρίθμιση,όποτε χρειάζεται,για την αποφυγή περιττών παρενοχλήσεων. 

ΗΗύστημα ελέγγου καλής λειτουργίας, 

1. Μέθοδοι ελέγχου της καλής λειτουργίας των συστημάτων ΑΒΡΑ συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του συστήματος αυτοελέγχου της συσκευής. 

2. Προφυλάξεις που πρέπει να παίρνονται σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια 
ανωμαλία στη λειτουργία του συστήματος. 

Β'Χειροκίνητη και αυτόματη εισδοχή των στόχων και αντίστοιχοι περιορισμοί. 

1. Περιορισμοί στους οποίους υπόκεινται οι δ6ο μέθοδοι όταν υπάρχει μεγάλος 
αριθμός στόχων.Επίδραση της μείωσης της έντασης της ηχοός και της "εναλλα¬ 
γής στόχων" στην εισδοχή των στόχων. 

I Περιπτώσεις και τρόπος χρησιμοποίησης ανυσμάτων αληθούς ή σχετικής κίνησης 
και τυπική σχηματική απεικόνιση πληροφοριών σχετικά με τους στόχους και τις 
επικίνδυνες περιοχές. 

1. Τέλεια γνώση των αληθών και σχετικών ανυσμάτων.Τρόπος προσδιορισμοί των 
αληθών πορειών και ταχυτήτων των στόχων. 

2. Εκτίμηση του κινδόνου.Προσδιορισμός της προβλεπόμενης ελάχιστης απόστασης 
προσέγγισης(ΕΡΑ)και του «ροβλεπόμενου χρόνου της ΕΑΠ με χρονική προέκταση 
των ανυσμάτων.Εκμετάλλευση της σχηματικής απεικόνισης επικίνδυνων περιοχών. 

3. Επιδράσεις της αλλαγής πορείας και ή ταχότητα του πλοίου μας και ή του στό¬ 
χου στη προβλεπόμενη ελάχιστη απόσταση προσέγγισης και στο προβλεπόμενο χρό¬ 
νο ΕΑΠ. 

4. Επιδράσεις λανθασμένων ανυσμάτων και επικίνδυνων περιοχών. 

5. Χρησιμότητα εναλλαγής μεταξό αληθών και σχετικών ανυσμάτων. 

ΙΑΗεριπτώσεις και, τρόποι, που χρησιμοποιοόνται οι. πληροφορίες σχετικά με τις 
_προηγούμεν ες θέσεις των στόχων που παρακολουθοόνται . 

Τρόπος προσδιοριμοό των πραηγοδμενων θέσεων στόχων που παρακολουθοόνται.. 

Η αξία παρελθόντων στοιχείων σαν τρόπος διαπίστωσης πρόσφατων χειρισμών 
των στόχων και σαν μέθοδος ελέγχου της αξιοπιστίας της παρακολοόθησης που 
κάνει το ΑΒΡΑ. 


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

ΑΗύθμιση και διατήρηση της εικύνας 

1. Σωστή διαδικασία γαι την απόκτηση της καλότερης δυνατής εικόναςκαι εμφάνι¬ 
σης των πληροφοριών του ΑΒΡΑ. 

2. Επιλογή του τρόπου εμφάνισης της εικόνας.Εικόνα σταθεροποιημένης σχετικής 

κίνησης και "αληθοός" κίνησης. ^ 

3. Σωστή ρόθμιση όλων των μεταβλητών μέσων ελέγχου^κουμπιά,μοχλοί κλπ)για 
την καλότερη δυνατή παρουσίαση των στοιχείων. 

4. Κατάλληλη ί.πιλογή του είδους της ταχότητας (ως προς το νερό ή ως προς το 
βυ86)με την οποία τροφοδοτείται το ΑΒΡΑ. 

5. Επιλογή των μέσων ελέγχου της υποτόπωσης του ΑΒΡΑ,αυτόματη εισδοχή ή με 
το χέρι,σχηματική ή ανυσματιχή εμφάνιση των στοιχείων. 

6. Επιλογή της κλίμακας χρόνου των ανυσμάτων ή των σχηματικών απεικονίσεων. 

7. Χρήση "εξαιρουμένων περιοχών" όταν το ΑΒΡΑ χρησιμοποιεί αυτόματη εισδοχή. 
Θ. ί Ελεγχοι της απόδοσης του ραντάρ,της πυξίδας,του δρομόμετρου και του ΑΒΡΑ. 
Β Γ Αοκιμές λειτουργίας του συστήματος. 

^Ελεγχοι του συστήματος και προσδιορισμός της ακρίβειας των παρεχομένων 
στοιχείων-περιλαμβανομένων και των μέσων δοκιμαστικού χειρισμοό-με σόγ- 
κρισή τους με τα στοιχεία που λαμβάνονται από ι/ποτύπωση με μολύβι. 
ΓΗεριπτόσεις και τρόποι που παίρνονται οι πληροφορίες από το ΑΒΡΑ. 

Εξάσκηση στη λήψη πληροφοριών από εικόνα £"αληθοός" ή σχετικής κίνησης, 
που περιλαμβάνουν: 

- αναγνώριση κρίσιμων στόχων. 

- ταχύτητα και κατεύθυνση της σχετικής κίνησης ενός στόχου» 

- ελάχιστη απόσταση προσέγγισης και χρόνος ΕΑΠ ενός στόχου. 

- εντοπισμός αλλαγών πορείας και ταχύτητας των στόχων και η 
αξιοπιστία τέτοιων πληροφοριών. 

- επίδραση των αλλαγών πορείας του πλοίου μας ή της ταχύτητας του ή 
και των δύο. 

“ χρησιμοποίηση του δοκιμαστικού χειρισμού. 

Δ*Εφαρμογή του Διεθνούς Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων. 

Ανάλυση καταστάσεων που περικλείουν κινδύνους σύγκρουσης με βάση τις πληρο¬ 
φορίες που παρέχει το ΑΒΡΑ. Καθορισμός και εκτέλεση ευεργείας για την απο¬ 
φυγή επικίνδυνης προσέγγισης σύμφωνα με τον Δ.Κ.Α.Σ. 



7942' 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 




Κ 
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ϋπουι^ιο ^πορϊκηϊ ΝατΤιΧιαγ 

ΚΕΝΤΡΟ-εη'ΜΟΡφΛΗΪ ΣΤΕΛΕΧΏΝ 

Αυξ.α?<θ **..«*»» 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙκΙίΑΪΑΕΥίΗΪ 

Βεβαιώνουμί όή ο ηα((θήί&ώ: ·. 

Ονοματεπώνυμο;......... α -*...»... ς·. 

Τοπος χοι ομερίνώ γβη/ήθηϊ-^,-5.-.- 
Α^.Μαυτ.Φυλλ'. .} },......... ^ήΟΛι: 

Παρακολούθησεμεοατνχδΐ,Ιπό.! ... & ..1. 
μέχρι . ".. τοηρογραμμα αΛκής* εχπαββι- 

σης βπι χρπβπ τΙι/ΑνηΛ^ατων βοηθημΑταν υποτΟ' 
ηωβπί Ραντρ(&. 


ι^£·* Α·ι ... *»ιΪμ ι · ·»·; 


Τίπίζ ΈκΛοσ 

Ι»»υ«4 (ο 



μειιΠΝίο «ΕΡυβυο 
Μ1ΝΙ5ΤΒΥ ΟΡ ΜεΡΟΛΝΤΧΕ μαρινι; 
ΜΕ&ΕΜΑΝί, ΜΑΒίΝΕ ΟΕΝΤΕΡ 
(Ίγ ηιβ^ΜΕΡ Ε01Τ.ΑΤΙ0Ν 
€#»*11»>€β1« . 

ΪΗΑΙΝίΝβ σΕΡΤΙΡΙΟΑΤΕ· 

ΤΜ&Ι$ (6 Ακί'ν 4Κο4 4Κ«υηι4ίΓΓηβη|Ιό"β!|· 

Νοπ» ; . ......... 



\\ 0ο4·αηιΙ ρΐο» οι Μι*·».. « ..;.·■ 

\ Λ εβοιηοη’» Εοοΐ< Νο . ·. . 

} ) 0«τ4ΜΙα>4,ο*0θΓηρΛΜΚ*Νο.. . ...- 

/ Ηο» ίοΐΐίΐοοίοηΐ/ Μτηρΐ*4ϊ<), (γοηι. 

:Ιθ~. π »0.ΟαΓι«3 Ιι-α'ηΐη^ ρτ^Γβηνη* 

ΐνΐΙνΜΛΟοΤ'ΑνίοΓηρΙΙε ΡοιΙο'Ρ> ο<11γκι *«)» .. 


Ημε,οομ^ια 

ΟοΙβ ,/./'ί 


ν_ 

0 «ΙΟΙΚΗΤΗΙ / 
ΜΛΝΟ|ΝΘ>ΤΠ$Γϋ 


Γ=ί=Τ= 1 =Γ? 3 =Τ=Ι=Ι^^ 


ΠΛΡΛΡΤΙΖΚ/ ΙΑ 

•“ϊ'ΪΙΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚϋΛΪΛΚΥΣΙίΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΤ1 5 ?;ΛΛ1 Ο>0Ρί>Κ, ΔΚΕΑΜΚΤίΟΠΑΟΙΟ!! 10·;?Α«ΌΡΛΣ 
ΤΠΪΙΠΤΓΟΝ ΚΑΙ ΙΓΡΑΚηΟί,ΟΙ^Ϊί. 

Διά ρκεια ρ η ο νδών» 8 εργάσιμες ημέρες 

Προ ϋποθέσεις ε γγραφής: Ανθυποπλοίαρχοι, μηχανικοί Γ' τάξης ΚΝ και κατώτεροι ναυ- 
1χικοί“ίό>ν δ«ν εξαιρούνται της υποχρέωσης παρακολούθησης του τμήματος ποτά το 
:<(ρ«ρο 2'Τβυ Ιδ 27/Ι6-Ι-84 (·*Κ 7λ/24-Ι-β4). 

Αρι σπ ουδαστών* Ανώτατο όριο 20 σε κάθε τάξη. 

Επ ιτρεπύμενος α£ΐθμύς οπ °υ£Μ5ν· Σπουδαστής «ου*θα απουσιάσει περισσότερες απύ 6 
διδακτικές ώρες υποχρεούται σε.επαναφοίτηση. 

Βξετ ώάέ^ Ι Γραπτές διάρκειας 60 λεπτών. Δίδονται 40 ερωτήσεις πολλαπλές επιλογές. 
Βπιτν χ^ ιένος θεωρείται ο σπουδαστές που θ*απαντέσει σωστά σε 24 τουλάχιστον βρω- 
τέο*ις" ?ι(( 2έ ,περίπτωση αποτυχίας .λ σπουδαστές είναι υποχρεωμένος· νβ επαναροιτέσει. 
Τύ πος ^ρ £ΐ]γου|ΐένου_πιοτο«οιτ]τικούι # 0«ως το συνημμένο υπόδειγμα κατάλληλα συμπλη- 

ριχ/ένοΰ· 

Α ΙΑΑΚΤΕΑ^ ΤΛΗ 

1. θυσικές ιδιότητες φορτίων και χαρακτηριστικά τυν 

,^^ϊ^/ερμοίφοαίας | τάσης.ατμο_6.._£πίδΡ<1οη πίεσης στη θερμοκρασία βρασμού. 
^ηνΒ6<ΐιιΛ)& κορεσμένης τάσης ατμού,διάχυση,μερική πίεση,όριο ευφλεκτικό- 
3^(&ν0μ*μ «ΒκρΛ'κτικότητά^νσ· ι μ^Φ'* ? Φ ε λαίοι>,ιίίνηση άτβό!5$ίΗ^^ο^φΧεξης 
ιβί* ΐί3ρμ^>φβθί^ ' 

-"^α υ Τ3^μμε ία ιλ ^χνίί^Χΐ^Τϊς^ϊκσ υ 1 " •'κσΛχερΟιΤ' όβΥΰ υ *&$$εΚτ ι κ δ - 

^ας»Αΐιλήι«ί3μηνεία^^τκιε^ίηστόκ^ϊΑίίίόυργίσς ηλεκτροστατικόν φορτίσεων. 

I <έριΑ»£ςι.Λδν^·ιητες·τον- χημτνϊν και^ ι»^Χ>*οιημένών αερίων που μετιμρέρονται 
χίμαίηεν^πά·^ 

2. ^Γοέιπόττκαπσ 

Αφ^^ρχέ^κΔι ερμηνείες ε^^βεκ*έν/οτι»νχΐί«ιν;6ρια τοξικότητας,οξείες 
κά ^ΕΡόνκ^-«*ι δ ράσει ςτι της τοξικότητας,συστηματικό δηλητήρια και ερεΙιστικό. 

3. 

ί^ί^ΜρΐΕ*έκρηξης* κσι\εΰ#λ*πτίκόττΤΠϊς< 

^^Ογβνθλωτικ6τητ^ιί1ηγέΓ^φΧεξήξ γ ίιβΙ ίίφήξέξ^' 

««Κίνδυνοι από μετακίνηση νέφους-0*μόν. 
βίρΚίνδυνοι υγείας 

Κίνδυνοι οπό την επαφή του δέρματος,εισπνοή,κατόπωση. 

Τύποι, - οντιδόχων και επιδράσεις των. 
γ,κίνδυνοι στο ιιι ριβάλλην. 

Επίδραση στην ανθρώπινη κοι Θαλάσσιο ζωή αιιίι την απελευθέρωση ·\πίο·- 
στην βάλυοοα.Ιιιίδμσϋη του ειδικού βάρους κυι διαλυτότηταςΛπίδραυη τ«ις 
τάσης ατμού και τυν ατμοσφαιρικόν συνθηκών, 
ε.'ΚϊύδΰνΟί γΐ]|ΐ« «ύν αχαι δρίίσίον. 

^ύΫοαντί'-ιιιιυή.»·)λπιι ρ«(ηίώς,κκίΛράο* ις !·ι ιμιΐΝρσιιίας,ξίνις ύλ*ς οσν 
φβτ;αΧύτί.ς:Λ\'ΤΐΛμίσ» ις με την αύρα, νερό μ«ι άλλα χίμικά. 
δ. κινδύνων 

κ^ί&ϊύήοέηση,τεχνικές ελέγχου;αντςσ.τατικά μίτρα,σεριο)ΐός,διαχωρισμός και 


™ ν ν λικόν · ι - ιδι · Μ6 α^σχετικάί 1ΝΗΧΒΙΤ0Η5) 
'.^άΙτήίί'ΛαίΛσχεση πολΰμερισμόύ.,ατα χημικά φορτία. 

ΕδοπλισμΒς ασφαλείας και προστασία τιροσοπικού 

Λειτουργία και ρύθμιση οργάνων μίχρησιις οι ρί«ν και αμοίου εξοπλισμού. 

•συσκευές πυρόσβεοης^ρυσκειτή αναπνοής και εξοπλισμός για,^^ην. εκκέ- 
αΐ6 δεξαμενή.Ασφαλής":(«3ήσης προστατευτικού ρουχισμοί και .εξοπλισμού. 

.^(^νισμός και κώδικες πρακτικής 

κΧαυδαιότηχα δημιουργίας σχεδίων κινδύνου στο πλοίο^εξοικείωση με: 

3£*||ους κατάλληλους κανονισμούς σχετικόν διεθνών συμβάσεων. 

•διεθνείς και εθνικούς κίδικες. 
ΐ.^χειρίδιο ΙΗΟ γ^-α την ρύπανση με έλαιο. 

" ετικούς οδηγούς ασφάλειας δεξαμενοπλοίων, 

,εβνής οδηγός Ασφάλειας για Πετρελαιοφόρα και εγκαταστάσεις 

'του 105(00^ ( και,Οδηγός τών ενεργειών ελικοπτέρου|πλοίου του 105 
■πλοίου και'εξοπλισμός των δεξαμενοπλοίων 



^ί^,ση^ΐε: , 

^^ίκ'ι^: 'σι^ηνόσέκνί'ί^&Ι^^ς,διάταξη δεξαμενών .και -καταστρωμϋων.ο 
5ΒΚ<5^^γτλ ι ών. φορτ,ίό(^59ΐ/εφαρμη^ή των για:διάφορα είδη φόό^ων> 
Ι^Κάθάρισμός δέξαμ^^^Ιπη^^ή^π^'Τα. επικίύδύνσ' ά^ρισ(0Α5 ί'βέεϊΝΟ) 

./^°ι ’.^μφτήμ α τα^α^ραίόΛβί ησής { ΙΝΕΗΤ Ϊ&) 

ισμός .δεξαμενξν ^ο^τϊού καί χίίραν' ενδιαίτησης.. 

^£3βΰστήμστα μετρήσεων,^στ&θμής δεξάμενόν καί συναγερμού, 
ί ^^ξ υστήμάτο θίρμανσης";|ορτίόυ. 

1&!&<ΐνϊ£)£<πίί ^ασφαλεία^|^τρΐΛΐ6ν;.συ€5τνίτων. 

^«^έι^σί'ακήτφακτική >· 

Λ^5»4Α,»“(« 1 9"^μ4|Ϊ!!»! ! ρ < >" , Κ ί» «ιΛ)ΐιιηις;ίρτΒοας '*&£&(<& 
υβ55«^)ριικ/τις <τυμι4ρΛ^ίΡ«(Ι6ιίί'ϊ«ϊι '(1ί»<ιιτορ5ς ^ιρτίομ, ο*6,4ιλόίο ϊι*)θΛΓο. 
Κίϊ^!Χ;««η 0 “·^ , ' 0 Τΐ ; ίΜ^ : Μ χ,Α μίϊχον *£;τουρϊίος.ϊήμΜμγίης 
Μ^τΑλί^ιΚ Ε,ΙβΧε,ικ' τόν *)Χ»ιηιι·ο£. 

Χργ'ασίες απαλλαγής από τα επικίνδυνα αέρια και καθαρισμού δεξαμενίν. 
Εργασίες πλύσης με αργό πετρέλαιο και η λειτουργία-συντήρηση των συστη¬ 
μάτων αδρανοποίησης.Έλεγχος κατά την είσοδο σε αντλιοστάσια και κλειστούς 
χύρους.Χρήση του ιξοπλισμού εντόηισιις αερίων και ασφαλείας.θόρτώση φορτίου 
πάνω οτα κιιτάλιηιιιι,ιρμυτισμός κιιι οφε^ιατιορός. Αποφυγή ρύπανσης σέρα κοι 
θάΧυοοας.Λιάθεοη υκυθυρσιών κυι υιιπηλυμάιυν. 

ίΐΙΙ Ι '> ι » ’] ΗIII _ΠΓν7 ή ΐ-ηπη 

Πριιφι.λΐι.« ' ι ι»ι" .· ,ν'πι ι νιι λα|ιβάτπ*, ι ιιι ιι(·μ κοι κοτά τις {ρισηίιι, ιπιιικιιΛν 
κσι υι. ι ήρηι>ΐ)ς σΐΌΤημάτων άντληυηι, «ιωνιμ'ώΐιι.ον ηλι κχρικών εγκατυοιάυιωχ νιι ι 
συστημάτων ελίγχου.Συντελεστή ησοάλικτς ηπαραίτητοι για την Εκιίλεοτ^ 
θερμικήχεργασίίέΙΜρΐ ΜΟΚΚ).^Ελεγχος θερμικών εργασιών. 

1 Διαδικασίες έκτπκ'ιικ ανάγκησ 

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης.Διακοπή εργασιών φορτίου λόγω έκτακτης ονάγκης. 
Ενέργείί.ς σε τιερίπτοση βλάβης των ιΐυσιημάτων εργασιών φορτίου.Κατάσβεση 
πυρκαιάς σε πετρελαιοφόρα,χημικά και υγραεριοφόρα.Ενέργειες μετά την 
,σύγκρούση,προσάραξη ή διαρροή φορτίου.Πρώτες βοήθειες και χρήση εξοπλισμού 
αναζωογόνησης και απολύμανσης.Χρήση των συσκευών αναπνοής.Διάσωση από 
κλειστούς χώρους. 
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ΠΑΡΑΡΤΙ1Α 1Β 


ΥΑΗ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 6ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΗΑβΛΑΤΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ ΡΑΛ|Τ5Ν ΒΙΑΣΗΣ 


9.- Βγπατάστασις συσκευής ΚΑΒΑΕ. ΠροΟποθέσεις εγκαταστάσεις των διαφόρων 
μονάδων της συσκευής ΕΑΙΙΑΕ.Τομείς σκιάς. Συστήματα ελέγχου καλής λει· 
τουργέας πομπού και δέκτου ΚΑΒΑΚ. 


ΜΑΘΗΜΑ « ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΛΡΟΜΟΜΚΤΡΛ- ΒΣΒΟΜΕΓΡΑ - ΤΙΗ ΙΙΤ-1ΑΕ Σ -ΑΤΤΟΜΑΤΑΤΗΔΑΛΙΑ 


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ; Γραπτή και προφορική εξέταση. 

ετίρππΊ τζττιτπτ ι Γραπτή εξέταοη 2 ώρες και προφορική κατά την κρίση της επιτροπής. 

ΠΠΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ■ Γραπτή εξέταση 50 ερωτίίαεις με το σύστημα ΗΙΛΟΜ (πολλαπλή επι¬ 
λογή - σωστό ή λίθος - περιληπτική οαιόΛηβπ ). 


ΙΟ.- Χειρισμοί. Οι μαίηταί δέον όπως εζασκοιίνται επί των συσκευών ΚΑΠΑΕ 

κατά τοιοέτον τρόμον ώστε να δόνανται να επιτυγχάνουν τα καλύτερα απο¬ 
τελέσματα απο πλευρές σαφηνείας της εικόνος και ψναγνωρίσεως των δια- 
φόρων στόχων, ψευδοηχών, τομέων σκιάς κ^λ.π· 

11. · Γυντήρησις και αποκατάστασής βλαβών .Περιοδικό συντήρησΐς.ΐίέθοδοι ανιχ- 

νεύσβως βλαβών. Πρακτικοί οδηγίαι δια την αποκατάστασιν τούτων. 

12. - Πρακτικό επί των συσκευών εξάσκησις προς εζοικείωσιν πάντων των σπου¬ 

δαστών επ'αυτών. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ · . 


ΗΑΒΗΗΑ ί ΡΑδΙΟΙΗδΕΦΒΝΙΑ 


Βασικός αρχές,περιγραφή και λειτουργία ήπως προβλέπεται σιήν διδακτέα ίλη τον Πλοι¬ 
άρχων Γ' τάξης. Επιπρόσθετα λεπτομερό ανάλυση -παν τεχνικών δεδομένων τα» ακχΜρειηώυ 
ως και Οέιοτα της ανιχνευτής και εντοπισμό των βλαβών. την εκτέλεση των αναγκαίων 
ρυθμίσεων και αποκατίστααπ των στοιχειωδών και αιωιθισιέυΛ) βλεώ&ι. 

Πλήρη γνώση τωυ τεχνικών εγχετριδί» τα» «λοτεοώ». Με βίτ») ®>τ4 να γίνει εύριαι 
και αποκατίσταση τα» βλαβών. Κατί την πρακτική εξίατηαι των σπουδαστών αυτοί επί της 
εκπαιδεύονται σιήν ανίχνευση των βλαβών κατό την βιόρκεια λειτουργίας τι» οργώνων .- 

ΜΑΘΗΜΑ : I ΗΑΟΑΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Γραπτή και προφορική εξέταση 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Γραπτή εξέταση 2 ώρες και προφορική κατά την κρίση 
της επιτροπής. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΕΤΑΣΗΣ ; Γραπτή εξέταση 50 ερωτήσεις με το σύστημα ΒίΟΟΜ 

(Πολλαπλή επιλογή-σωστό ή λάβος-περιληπτική απάντηση). 

1. - λρχό λειτουργίας συσκευής ΤΟΜΗ. Φάσεις λειτουργίας του ΚΑΰΑΚ 

(παραγωγό και εκπομπή παλμών - επάνοδος ήχου - λήψις και εμφάνι- 
σις στόχου. Γενικόν διάγραμμα κυκλωμάτων λειτουργίας ΚΑΜΗ). 

2. - Πομπός.λειτουργία κυκλώματος πυροδοτήσεως παλμού (ΤΗΙΟΟΒΚ). 

Λειτουργία διαμορφωτού και μαγνήτου. Κυματαγωγοί-σχημάτικαί δια¬ 
στάσεις αυτών. 

3. - Κεραία και διάφοροι τύποι κεραιών. Μορφή ακτινοβολουμένης δέσμης. 

4. - Δέκτης τοπικός ταλαντωτής μείκτης συχνοτήτων.Βνδιάμεσος ενίσχυσις 

και εμφάνισις ηχούς. Διακόπτης εκπομπής λείφβως (ΤΗΑ1Τ8ΜΙ88Ι017 
ΚΒΟΕΙΥΕΒ εΤΓΓΤΟΗ). 

5. - Ενδείκτης (ΒΙ3 ΡΙλΑΥ). Περιγραφή καθοδικής λυχνία^ΗΑΠΑΗ -Βάσις χρό- 
, νος (ΤΙΜΒ ΒΑ8Β), Παράστασις στόχων επι όθόνης (ΡΙ^Κ-Ρ08ΙΤΙ0ΤΙ ΠΠ)Ι- 

ΟΑΤΟΗ Ρ.Ρ.Ι.).Πως επιτυγχάνεται η εμφάνισις του στόχου εις την 
ορθή απόστασιν και διόπτευσιν. Πηνία εκτροπής και τρόπος περιστρο¬ 
φής των. Βμφάνισις «ικόνοςΡΜΒΕΚΤΑΤΙΟίΓ σχετικής κινήσεως ΗΒΑΙΜΙΡ. 
Εμφάνισις εικόνος σχετικής κινήσεως ΙΤΟΠΤΗ-ΠΡ.Εμφάνισις εικόνος αλη¬ 
θούς 'κινήσεως. (ΤΗΠΚ-ΜΟΤΙΟΤΤ) .Διαφοραί ανωτέρω ενδείξεων.Πλεονεκτή- 
ματα και μειονεκτήματα εκάστης. Κομβία ελέγχου (Αναλύεται η σειρά 
και ο τρόπος ρυθμίσεως εκάστου κομβίου προς εκίτευζιν καλυτέρας 
εικόνος επι της οθόνης ΒΑΒΑΒ). 

6. - Αναγνώρισις στόχων.Η εικών του ΒΑΒΑΒ και η σαφήνειάτης. Ομοιότης 

στόχου και ηχούς. Ανακλαστικαί αρεταί στόχων (επίδρασις του σχήμα¬ 
τος μεγέθους και ύλης κατασκευής του στόχου).Εμφάνισις στόχου ναυ¬ 
τιλιακού ενδιαφέροντος (κλοίων, σημαντήρων ακτών, παγοβούνων,θυέλ- 
λης και καταφανών σημείων αυτής). Ανακλε -ήρ*ς ΒΑΠΙΗ.Δειτουργία 
και χρησιμοποίησίς σταθμών ΒΑΜΑΒΚ (ΒΑΒΙΟ ΜΑΒΠΒ) και ΗΑΟΟΪΙ (ΒΑΒΙΟ 
ΒΒΑΟΟΗ) φευδοηχοί.Θαλάσσιαι επιστροφαί.Βπιστροφαί επί βροχής,χιόνος, 

χαλάζης Ηλπ. 

7·- Ορίζων ΚΑΜΗ.Συνάρτησις ύφους κεραίας και ύφους στόχου προς εύρεσιν 
της μεγίστης ακοστάσεως εντοπισμού ενός στόχου. Τόκος δίδων την 
απόστασιν ορίζοντος ΒΑΒΑΒ. Πίνακες και νομογράφοι καρέχοντες την 
μεγίστην απόστασιν εντοπισμού στόχου.Κπίδρασις ατμοσφαιρικής δια- 
θλάσεως. Πρόγνωσις συνθηκών διαθλάσεως. 

Θ.« Καυτιλιακαί εφαρμογαί.Αξιοποιήσεις του ΚΑΠΑΚ.Προσγειάλωσις-ακτοηλοία- 
ηαράπλους ακτής-πλοήγησις επί ποταμών, διαύλων και λιμένων. Αρωγή 
του ΗΑΒΑΗ προς αποφυγήν συγκρούσεων. Τποτύπωσις στόχων εμφανιξομένων 
επί οθόνης ΗΑΒΑΗ υποτυπώσεως σχετικής και αληθούς κινήσεως. 

Ταχύτης μεθ’ής εξελίσσεται ο κίνδυνος συγκρούσεως. Τρίγωνον ταχυτή¬ 
των και υπολογισμός χειρισμού προς αποφυγήν συγκρούσεως.Χρήσις του 
ΚΛΠΑΗ εν σχέσει προς τον ισχύοντα εκάστοτε κανόνισμύν αποφυγής της 
συγκρούσεως.Ανακλαστικής υποτυπωτής, χρησιμοποίησίς τυποποιημένων φύλ¬ 
λων υποτυπώσεως. 


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Γραπτή και προφορική 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Γραπτή εξέταση 2 ώρες και προφρρική κατά την κρίση της 

Επιτροπής 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 50 Ερωτήσεις με το σύστημα ΒΙΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, 

σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση). 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Πρακτικές εφαρμογές στην Ραδιοτηλεφωνία. 

1.- Περί ραδιοτηλεφώνου γενικά. Ποια πλοίο είναι μποχρεωμένα να εγκσταστήσονν ανοκενή 
ραδιοτηλεφώνου. 

<2.- Περί πιστοποιητικού ασφαλείας Ραδιοτηλεφώνου και επιθεώρηση τυν συσκευών. 

3. - Περί ηλεκτρικών πηγών τροφοδότησης της συσκευής. 

4. - Περί συσσωρευτών, Φόρτιση- Εκφόρτιση. Πρακτικέ^ οδηγίες. 

5. - Περί παμπού-δέκτου και κεραίας Ραδιοτηλεφώνου. 

6. - Επιλογή συχνοτήτων εκπομπής 

7. - Επιλογή συχνοτήτων Χήφεως. 

ίθ.- Ελληνικοί παράκτιοι σταθμοί (συχνότητες εργασίας αυτών , παροχαί υπηρεσιών προς 
πλοία για ανάγκες Ιδιωτικής ανταποκρίσεως και ασφαλέιας ). 

Παράκτιοι σταθμοί αλλοδαπής (συχνότητες εργασίας, αποστολή των). 

Σταθμοί Α |Τ πλοίων (πλοία που είναι υποχρεωμένα να εγκαταστήσουν Ρ ι|Τ συσκευή, 
συχνότητες παρεχόμενες απο το ΥΕΝ στά πλοία). 

9.- Καθήκοντα χειριστού Ραδιοτηλεφώνου (σχετικές υποχρεώσεις απο τον Κανονισμό Ράδιο· 
τηλεπικοινωνιών και συναφές αναγόμενες εις την συντήρηση της συσκευής). 

ΙΟ.- Συχνότητα Κινδύνου ασφαλείας 21Β2 ΚΗΖ 

α) Περίοδοι σιγής. Απαγόρευση χρησιμοποίηση συχνότητας 2182 ΚΗΖ για ιδιωτική 
ανταπόκριση κ.λ.π. 

β> Σήμα κινδύνου (ΜΑΥ-ΒΑΥ). Τρόπος και χρόνος εκπομπής σήματος κινδύνου, επιβαλ- 
λόμενες ενέργειες. 

γ) Σήμα επείγοντος (ΡΑΝ). Περιπτώσεις μεταβιβάσεις σήματος επείγοντος, επιβαλ- 
λόμενες ενέργειες. 

δ) Σήμα ασφαλείας (ΞΕΟΜΥΤΕ). Σε ποίες περιπτώσεις μεταβιβάζεται αντό. Συχνότητα 
εκπομπής του. 

ε) Κατάλογος κλήσεων πλοίων απο σταθμό ξηράς (ΤΡΑΓΕΙΟ ΕΙ5Τ). 

11. - Ραδιοτηλεγράφημα γενικά, (τιμολόγηση- ανάλυση μερών ένάς ραδιοτηλεγραφήματος- 

Τρόπος μεταβιβάαεως -κατηγορίες Ραδιοτηλεγραφημάτων):. Συνδιαλέξεις (κατηγορίες 
Ραδιοτηλεγραφημάτων). Συνδιαλέξεις (κατηγορίες Ραδιοσυνδιαλέξεων- τιμολόγηση 
Ραδιοσυνδιαλέξεων- Ιράπος ακυρώοεως κσι χρέωση συνδιαλέξεων, διαχείριση (είσπρα¬ 
ξη τελών - σύνταξη καταστάσεων Ραδιοτηλεφωνιών ανταποκρίσεων -τήρηση βιβλίου 
ανταπόκρισηως. 

12. - Απόρρητο και εχεμύθεια ραδιοανταποκρίσεων. 

13. - Εκμάθηση φωνητικού αλφαβήτου (Ελληνικού -Διεθνούς). 

14. - Νόμιμη χρήση ραδιοτηλεφωνιών συσκευών-παραβάσευς - κυρώσεις. 

15. - διαγράμματα εγκαταστάσεων και τύπου ραδιοτηλεφώνων - αμοιβά και εργαλεία ραδιοτη- 

λεφωνικού σταθμού. 

16. - Πρακτικές εφαρμογές. 

α) Παραδείγματα μεταβίβασης σήματος κινδύνου 
β) Παραδείγματα μεταβίβασης σήματος επείγοντος 
γ) Παραδείγματα μεταβίβασης σήματος ασφάλειας 
δ) Παραδείγματα μεταβίβασης ραδιοτηλεφραφήματος 
ε) Παραδείγματα για διενέργειες ραδιοσυνδιαλέξεων 
στ) Παραδείγματα μη προφματσποιηθεισών ραδιοσυνδιαλέξεων 
ζ) Ασκήσεις εκπομπής και λήψης επί ραδιοτηλεφωνιών συσκευών της Σχολής. 

17. - Γενικά περί ραδιοτηλεφώνων ΥΗΓ. Δίαυλοι αυξήσεων κινδύνου. Δίαυλοι εργασίας. 

Περιπτώσεις χρησιμοποίησης Ρ ]Τ νΗΓ. 

18. - Πρακτικήν εξάσκηση επί συσκευών Ρ |Τ Χ/ΗΓ 
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ΙΙΑΡΑΡ1ΗΜΑ 1Δ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΦΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Γ''ΤΑΞΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ Ια : ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ 


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Γραπτή και προφορική 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Γραπτή εξέταση 2 ώρες και προφορική κατά την κρίση της 

Επιτροπής 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 50 ερωτήσεις με το σύστημα βΙΟβΜ (πολ¬ 

λαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση). 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: Πρακτικές εφαρμογές στις γυροπυξίδες. 


α)_[ΕΝΙΚΑ£ 

1. Αρχές λειτουργίας. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Γυροσκοπικών Πυξίδων. 
Ελεύδερο γυροσκόπιο. Κατασκευή και ιδιότητες ελέύθορου γυροσκοπίου. Συμπερι¬ 
φορά αυτού σε διάφορα πλάτη της γής (στους πόλους, στον Ισημερινό και στά 
ενδιάμεσα πλάτη βόρεια και Νότια ) και συμπεράσματα. Μετάπτωση ταυ άξονα του 
γυροσκοπίου. Φορά και ταχύτητα μεταπτώσεος. 

2. Αναζήτηση του αληβινού Βορρά δια του άξονα του γυροσκΑίου. Σταβερσποίηση 
αυτού . Μέβοδοι χρησιμοποιήσεως για την σταθεροποίηση αυτού, στις γυροπιξίδες 
5ΡΕΒΒΥ και ΑΝδΟυΤΖ. 

3. Σφάλματα γυροσκοπικών πυξίδων (πλάτους ή αποσβέσεως πορείας πλάτους και ταχύτη¬ 
τα βαλλιστικής εκπομπής διατοιχισμένων εν^ιαμέσως πορειών και διπλής εξάρτησης 
της πυξίδας). Τρόποι αντιστάδμίσεε αυτών και ρύθμιση γυροσκοπικών πυξίδων. 

β) [ΥΡΟΠΥ2ΙΔΑ_5ΡΕΒΗΥ_ΜΚ_ΧΙν_ 

1. Κύριες μονάδες και περιγραφή αυτών 

Κύρια πυξίδα, ευαίσθητο στοιχείο παρακολούθησης, στοιχείο ελέγχου και κίνη¬ 
σης του άξονα του γυροσκοπίου, στοιχείο αράχνης και θηκης της πυξίδας.Σκοπός 
και λειτουργία των συστημάτων παρακολουθήσεως και μετάδοσης.Κινητήρας, Γεν¬ 
νήτρια .Σταθεροποιητής τάσεως. Κιβώτιο (έλεγχου εκκινήσεως ενισχυτού, μονάδα 
σήματος κινδύνου και Επαναληπτών |Επαναλήπτες. 

Συντήρηση της πυξίδας. Γενικές οδηγίες και προφυλάξεις, εβδομαδιαίες, μηνιαίες 
και τριμηνιαία επιθεώρηση. Καθαρισμός και λόπάνση. Γενικές ρυθμίσεις . Λειτουρ¬ 
γία της πυξίδας. Εκκίνηση και κράτηση. Διόρθωση των σφαλμάτων δια των μηχανικών 
διορθωτών. Μέθοδοι ταχείας γρήγορης χρησιμοποίησης της πυξίδας. Ευθυγράμμιση 
επαναληπτών. Συνθήκες καλής λειτουργίας της πηξίδας. 


γ) [ΥΡΟΠΥΞΙΔΑΑΝδΕΗυΤΖ 

Κύριες μονάδες και περιγραφή αυτών. Κύρια πυξίδα. Ευαίσθητο στοιχείο (γυροσφαίρα), 
στοιχείο παρακολούθησης (εξώσφαιρα). Δοχείο μίγματος, κάλυμμαΛδσχείου μίγματος. 
Βήκη ΐης πυξίδας. Τρόπος και λειτουργία των συστημαίων παρακολουθήσεως μεταδόσεως. 
Κινητήρας-γεννήτρια. Κιβώτιο ασφαλειών, διακόπτου και μετασχηματιστού. Κιβώτιο 
επαναληπτών , επαναλήπτες. Λειτουργία και συντήρησης της πυξίδας. Εκκίνηση και κρά¬ 
τηση. Οροι κανονικής λειτουργίας της πυξίδας. Σφάλαμτα και τρόπος δυάρθωσης αυτών 
Συντήρηση πυξίδας σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας. Βλάβες. Ανίχνευση και αποκα¬ 
τάσταση απο το προσωπικό του πλοίου, 
δ) ΓΥΡΠΠΥΞΙΔΑ,ΡΕΑΤΗ: 

Περιγραφή και λειτουργία. Σύστημα παρακολουθήσεως μετάδοσης. Σφάλματα και διόρθωση 
αυτών. Οδηγίες εκκινήσεως, χρατήσεως και συντήρησης. 

ε) [ΥΡ0ΠΥΞΙΔΑ 5ΡΕΚΒΥ ^_ΧΧ_ 

Περιγραφή και λειτουργία. Σύστημα παρακολούθησης, και μετάδοσης. Σφάλαμτα και διόρ¬ 
θωση αυτών. Οδηγίες εκκινήσεως, κρατήσεως και σόννήρησης. 
στ)^ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑΑΚΚΑ-ΒΡΟΝΝ 

Περιγραφή και λειτουργία .Σύστημα παρακολούθησης και μετάδοσης. Σφάλαμτα και διόρ¬ 
θωση αυτών.Οδηγίες εκκινήσεως, κρατήσεως και συντήρησης, 
ζ) Π0ΡΕΙ0[ΡΑΦ0Σ 

Συνοπτική περιγραφή και λειτυργία. Τρόπος χρήσεως. 
η) Πρακτική εξάσκηση επι όλων των παραπάνω συσκευών και εξοικείωση των σπουδαστών. 
ΜΑΘΗΜΑ 2οί ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ 


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 


Γραπτή και προφορική 

Γραπτή εξέταση 2 ώρες και προφορική κατά την κρίση της 
Επιτροπής 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 50 ερωτήσεις με το σύστημα ΒΕΟΟΜ (πολ¬ 
λαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση). 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕλΕΤΑΣΗ: Πρακτικές εφαρμογές στά αυτόματα 
πηδάλια. 


1. Πλεονεκτήματα του σΛήμίος αυτού. Λειτουργία. Διάφοροι ρυθμισταί. Συστήματα 
απλής μονάδας (5ΙΝΟ.Ε ΙΙΝΙΤ 5υ5ΤΕΜ) και συστήματα δύο μονάδων (ΤΗΟ ΟΝΙΤ 5υ5ΤΕΜ). 


2. Περιγραφή μονάδων και τρόποι λειτουργίας!του συστήμαοσς αυτομάτου πηδαλιουχίας 
ίιπλής μονίδος (ΤΜ> ϋΝΙΤ) τυντ 'ιι/ιων ΑΙβΟ^ΙΠΖ, 5ΡΕΒΒΥ, ΒΗΟΝΝ και ΑΒΚΑ5. 
Συντήρηση και προφύλαξη συστήματος. 

3. Μέθοδοι συνδέσεως και λειτουργίας συστήματος αυτομάτου πφαλιουχίας μαζί με 
μαγνητική πυξίδα. 

Δ. Πρακτική επι των συσκευών εξάσκηση και εξδικείωση των σπουδαστών επάνω στις 
παραπάνω συσκευές. 


ΜΑΘΗΜΑ 3ο: .ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ-ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ 


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 


Γραπτή και προφορική 

Γραπτή εξέταση 2 ώρες και προφορική κατά την κρίση της 
Επιτροπής 

.ΓΡΑΠΤΗ ϋΟ ερωτήσεις με το σύστημα ΒίΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, 
σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση). 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: Πρακτικές εφαρμογές στά Ηλεκτρικά Δρομό¬ 
μετρα - Βυθόμετρα, 


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ_ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ_ 

1. Ηλεκτρικό δρομόμετρο εύπου ΟΗΕΚΝΙΚΕΕΓΓ. Αρχή λειτουργίας. Υποβρύχιος μηχανισμός 
επαφών και πηνίου. Μέτρηση της απόστασης και τηςταχύτητος. 

2. Συνοπτική περιγραφή μονάδων δρομομέτρου (ΟΗΕΗΝΙΚΕΕΓΓ). 

α. Ηλεκτροκού τύπου (τροφοδότηση, υποβρυχίου μηχανισμού, σημειωτού, ταχύτητας 
καί κιβώτια διακόπτου). 

β. Ηλεκτροκού τύπου (τροφοδότηση, υποβρυχίου Μηχανισμού, σημειωτού αποστάσεως 
και ηλεκτρονικού υπολογιστού). 

3. Εγκατάσταση των διαφόρων μονάδων επι του πλοίου. Προφυλάξεις υποβρυχίου μηχανισμού 
( ηλεκτρικών επαφών) απο το θαλασσινό νερό. Χρησιμοποίηση πίεσης δι'ελαίου. 
Χειρισμοί ανελκύσεος και μεταβιβάσεως υποβρυχίου μηχανισμού., 

Δ. Εξακρίβωση σφάλματος οργάνου και διόρθωση ταυ δια του μηχανισμού μετατροπής 
βήματος στροφίου (ΕΑίΙΒΒΑΤΙΝΟ ΟΕυίΟΕ). 

5. Δρομόμετρο 5ΑΙ_.Αρχή λειτουργίας. Στατική και δυναμική πίεση. Νόμος του ΒΕΒΝ01Π-Ι.Ι 
και σωλήνας ΡΙΤΟΤ. Μετάδοση πίεσης και ένδειξη ταχύτητος και αποστάσεως. 

6. Συνοπτική περιγραφή μονάδων (τροφοδότηση σωλήνος ΡΙΙΟΤ και σωλήνα στατικής πίεσης 
Κυρίου μηχανισμού και εξαρτήματά του, ενδείκτη ταχύτητος και αποστάσεως και επα¬ 
ναληπτών ενδείκτον ταχύτητος και αποστάσεως. 

7. Εγκατάσταση των διαφόρων μονάδων επάνω στο πλοίο. 

8. Εξακρίβωση σφάλματος και διόρθωση του απο το διάγραμμα και των μηχανικών ρυθμιστών 
Α,Β και 0. 

9. Συντήρηση των οργάνων 

10. Σύνδεση ηλεκτρικών δρομομέτρων με συσκευή ΗΑϋΑΒ αληθούς κινήσεως. 

11. Πραχτική επάνω στις συσκευές εξάσκηση προς εξοικείωση όλων των σπουδαστών επάνω 
σ'αυτές. 


ΒΥΘΒΜΕΤΡΑ_ 

1 . Αρχή λειτουργίας .Μέτρηση του βάθους απο την τρόπιδα και του συνολικού βάθους 
της θάλασσας. Σφάλμα ταλαντωτών. 

2. Πιεζοηλεκτρικός ταλαντωτής. Ταλαντωταί μαγνητικών συστολών.Συχνότητα ταλαντώσεων- 
διάρκεια και συχνότηταε επαναλήφεως της εκπομπής. 

3. Ενδείκται. Μέθοδοι ενδείξεως των βολισμάτων δια καταγραφή.επί χάρτου διά λυχνίες 
ΝΕΟΥ και δια καθολικής λυχνίας. Κομβία ελέγχου (ευαισθησία σταθερού μειωτού 
ταχύτητος εκτυλύξεως χάρτου, μετάθεση ένταση εκπομπής και εξακριβωτού). 

Δ. Ψευδοηχοί και πιθανά σφάλαμτα. Φευδοηχοί απο πολλαπλή ανάκληση επόμενης διαδρο¬ 
μής της γραφίδος ή της λυχνίας ή ταυ, ρεύματος των ηλεκτρονίων και απο φυσαλίδες 
αέρος. Μετοβολές στην ταχύτητα διάδοσης του ήχου. Σφάλμα ταχύτητος. 

5. Το ηχοβολιστικό μηχάνημα ως βοήθημα για τον υπολογισμό του στίγματος για την 
εξυπηρέτηση εμπορικών, πολεμικών και επιστημονικών σκοπών. 

6. Εγκατάσταση ηχοβολιστικού μηχανήματος εντός του πλοίου ί Προφυλάξεις και μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν για την καλή λειτουργία*της συσκευής. 

7. Πρακτική επί των βυθομέτρον εξάσκησης και εξοικίωσης όλων των σπουδαστών επάνω 
στά όργανα. 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 















